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L  Einleitung 


„Nur  in  einem  gesunden  Korper  kann  ein  gesunder 
Geist  wohnen". 

Das  Leben  verlangt  in  jeder  Form  ein  gewisses  Mass 
leiblicher  Fertigkeit  und  Ubung.  Der  Nutzen  leiblicher  Kraft 
und  Gewandtheit  ist  seit  demMittelalter  besonders  inDeutsch- 
land  immer  mehr  anerkannt  worden.  Bis  zum  Anfange 
dieses  Jahrhunderts  war  es  vornehmlich  die  Gewandtheit 
im  Laufen,  Springen,  Fechten  und  Reiten,  welche  von  der 
Jugend  und  dem  Manne  angestrebt  wurde,  Ubungen,  welche 
selten  planmassig,  noch  seltener  in  besonderen  Anstalten 
betrieben  wurden,  und  daher  niemals  zu  einer  Ausbildung 
des  gesamten  Volkes  fiihrten.  Jahn's  Verdienst  ist  es,  mit 
dem  nach  Deutschlands  tiefer  Erniedrigung  in  den  Napo- 
leonischen  Kriegen,  besonders  in  Preussen  erwachenden, 
ernsten  Streben  nach  einer  Wiedergeburt  unseres  Volks- 
und  Staats-Lebens  und  unserer  Wehrkraft,  wie  es  sich  be- 
sonders in  Arndt's  „Geist  der  Zeit",  in  Fichte's  „Reden 
an  die  deutsche  Nation",  in  Jahn's  „Volkstum",  in  Stein^s 
Reformen  und  in  den  Gneisenau-Scharnhorst'schen  Planen 
zur  Einfuhrung  einer  allgemeinen  Wehrpflicht  zeigte,  den 
lautenRuf  nach  einer  volkstiimlichen  Leibesiibung  zu  ver- 
binden  und  mit  Einsetzung  seiner  ganzen  kraftvollen,  jugend- 
liche  Begeisterung  weckenden  Persdnhchkeit  in  Berlin  der 
Turnkunst  die  erste  dffentliche  Statte  zu  bereiten.  Im  Jahre 
1811  wurde  in  Berlin  auf  der  Hasenheide  der  erste  Turn- 
platz  erofFnet,  von  welchem  aus  die  Keime  einer  wirklich 
jugendfrischen,  die  Knaben  in  ihrer  Vollkraft  packenden 
Leibeskunst  bald  nach  vielen  Orten  Deutschlands  verpflanzt 
wurden.*)    Heute  giebt  es  kaum  ein-Dorf  in  Deutschland, 

*)  Turnkunst,  Meyers  Konversations-Lexikon,  3.  Aufl.  XV.  Band, 
Seite  228. 
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in  welchem  in  der  Schule  die  turnerischen  Ubungen  nicht 
gepflegt  werden,  und  auch  in  ausserdeutschen  Landern,  in 
Danemark,  Schweden,  der  Schweiz,  Frankreich,  England^ 
Italien,  den  Niederlanden  und  besonders  in  Nordamerika. 
hat  die  Gymnastik  in  dieser  oder  jener  Form  bedeutend 
an  Boden  gewonnen. 

Das  Gebiet  der  Turnkunst  umfasst  Ubungen  mit  Ge- 
raten  und  ohne  dieselben.  Die  letzteren  werden  in  der 
Regel  „Freiubungen"  genannt  und  bestehen  im  Stehen^ 
Gehen,  Laufen,  Springen  und  systematischen  Bewegen  der 
Arme,  Beine  und  des  Oberkorpers.  Die  „Geratubungen" 
unterscheiden  sich  i)  in  solche,  bei  denen  das  Gerat  selbst 
bewegt  wird,  also  in  Ubungen  mit  Hanteln,  Staben,  Keulen 
und  dergL,  d.  s.  Ziehen,  Schieben,  Werfen  mit  Kugeln,. 
Steinen,  Stangen,  Scheiben  (Diskos)  undBallen,  undFechten; 
2)  in  solche,  bei  denen  das  Gerat  nur  als  Fiihrung  zur 
Korperbewegung  dient,  wie  z.  B.  beim  Schweben  (Schwebe- 
pfahle,  Schwebebaum,  Schwebeschaukel),  beim  Springen  (Spring- 
brett,  Schwungbrett,  Seil),  beim  Schwingen  (Barren,  Reck,. 
Pferd,  Bock),  beim  Hangen  (Leiter,  Ringe,  Rundlauf,  Reck)^ 
beim  Klettern  (Kletterstange,  Kletterseil). 

Die  immermehr  sich  geltend  machenden  Leibesiibungen 
waren  die  Veranlassung,  dass  die  Turngerate  und  die  Turn- 
raume  mehr  und  mehr  verbessert  wurden,  und  dass  all- 
mahlich  besondere  Fabriken  entstanden,  welche  sich  speziell 
mit  der  Anfertigung  vorziiglicher  Turngerate  befassten,  und 
dass  verschiedene  Techniker  die  Frage  nach  den  besten 
Einrichtungen  der  Turnraume  eingehend  ventilierten  und 
vorziigliche  Anlagen  schufen. 

Wir  wollen  uns  hier  mit  der  Anlage  der  Turnhallen 
und  Turnplatze  befassen,  zum  Schluss  jedoch  auch  einige 
Elicke  auf  die  Turngerate  werfen. 

IL  Allgemeines  iiber  Turnhallen  und 

Turnplatze. 

Die  Turnanstalten  zerfallen  in  Turnhallen  und  Turn- 
platze. Beide  sind  mit  alien  den  Einrichtungen  zu  ver- 
sehen,  welche  die  Neuzeit  zum  Gerate-  und  Freiturnen  fiir 
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erforderlich  erachtet.  Turnhallen  unci  Turnplatze  sind  in 
die  engste  Verbindung  zu  bringen,  urn  im  Sommer  bei 
gutem  Wetter  auf  dem  Turnplatze,  und  bei  ungiinstiger 
Witterung  in  der  Halle  Ubungen  machen  zu  kdnnen. 

Es  ist  daher,  urn  von  der  Witterung  unabhangig  zu 
sein,  in  erster  Linie  notig  fur  eine  geniigend  geraumige 
Turnhalle  zu  sorgen.  Die  Sorge  fiir  Beschaffung  eines  ge- 
eigneten  Turnplatzes  tritt  erst  in  zweiter  Linie  auf. 


IIL  Die  Turnhallen. 

Die  Turnhallen  sind  im  Grossen  und  Ganzen  nach 
einem  bestimmten  Grundtypus  zu  erbauen,  ganz  einerlei  ob 
dieselben  fiir  das  mannliche  oder  weibliche  Geschlecht,  fiir 
Erwachsene  oder  Kinder,  fiir  hohere  oder  niedere  Schulen 

bestimmt  sind. 

Vor  alien  Dingen  ist  der  Platz  fiir  eine  Turnhalle  in 
einer  gesunden  Gegend  zu  suchen,  damit  die  beim  Turnen 
stark  beanspruchte  Lunge  gesunde  Luft  empfangt.  Dieser 
Bedingung  ist  die  andere  unterzuordnen,  dass  die  Turn- 
halle in  der  Nahe  der  Schule  liegen  soli. 


lY.  Nebenraume  der  Turnhallen- 

Jede  Turnhalle  erfordert  ausser  dem  Hauptraum  fiir 
das  Turnen  selbst  noch  Nebenraume  und  zwar  werden  von 
Angerstein*)  folgende  verlangt: 

a)  Ein  Vorraum  beim  Eingange.  Es  ist  nicht  gut,  wenn 
der  Eingang  zum  Turnsaal  direkt  von  der  Strasse  oder 
dem  Hofe  in  diesen  fiihrt,  weil  nicht  nur  in  solchem 
Falle  bei  schmutziger  Witterung  oder  bei  Schneefall 
Schmutz  und  Schnee  von  dem  Eintretenden  mit  den 
Fiissen  in  den  Saal  getragen  wird,  selbst  wenn  sich 
dieselben  an  der  Thiir  gereinigt  haben,  sondern  weil 


*)  Angerstein,  Anleitung  zur  Einrichtung  von  Turnanstalten,  Berlin 
1863,  Haude-  und  Spener'sclie  Buclihandlung. 
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auch  bei  jedem  Offnen  der  Thiir  wahrend  der  rauhen 
Jahreszeit  die  einstromende  Luft  unangenehm  ist,  die 
Thiir  selbst  aber  auf  der  Innenseite  beschlagt  und  da- 
her  stets  feucht  sein  wird,  und  weil  endlich  durch  den 
geoifneten  Eingang,  wenn  dieser  von  der  Strasse  aus 
sofort  in  den  Saal  fuhrt,  jedesmal  ein  scharfer  Zug 
durch  den  letzteren  streicht,  falls  aus  irgend  welchen 
Griinden  vielleicht  ein  Fenster  oder  eine  andere  Thiir 
geoffnet  ist.  Alle  diese  Ubelstande,  die  haufig  sogar 
von  schadlichem  Einflusse  auf  die  Gesundheit  der 
Turner  sein  konnen,  sind  sofort  beseitigt,  oder  wenig- 
stens  bedeutend  gemildert,  wenn  ein  auch  nur  ganz 
kleiner  Vorraum  vorhanden  ist. 

Noch  ein  anderer  Umstand  spricht  aber  fiir  einen 
solchen  und  auch  dafiir,  ihn  nicht  zu  klein  anzulegen. 
Der  Turnsaal  wird  namlich  haufig  von  nacheinander 
turnenden  Abteilungen  benutzt  werden  miissen,  von 
denen  sich  die  spater  iibende  zu  versammeln  hat, 
wahrend  die  vorhergehende  noch  beschaftigt  ist.  Dies 
miisste  aber,  im  Falle  keine  oder  nur  eine  unbedeu- 
tende  Vorhalle  in  dem  Gebaude  sich  befindet,  auf 
der  Strasse  oder  auf  dem  Hofe  geschehen,  was  bei 
schlechtem  Wetter  (Regen  oder  Schnee)  fiir  die  Turner 
nachteilig  sein  kann. 
h)  Ein  Gerdterawn  fiir  diejenigen  Gerate,  die  beweglich 
sind.  In  einer  Turnanstalt  werden  nicht  alle  vor- 
handenen  Gerate  gleichzeitig  gebraucht.  Befinden 
sich  die  unbenutzten  Gerate  in  dem  Saale  selbst,  so 
beengen  sie  den  Raum  und  geben  ausserdem  leicht  Ver- 
anlassung  zu  Stdrungen  des  Unterrichts.  Ein  beson- 
derer  Raum  fiir  dieselben  ist  wiinschenswert,  w^elcher 
auch  ziemlich  klein  sein  kann,  da  bei  verniinftiger 
Unterbringung  und  guter  Ordnung  sich  viel  Platz 
sparen  lasst. 

c)  Ein  Ankleidezim?ner  ist  unbedingt  notwendig  in  einer 
Anstalt  fiir  weibliches  Turnen,  weil  die  gewohnUche 
Kleidung  der  Turnerinnen  von  der  Art  ist,  dass  sie 
sich  zum  Turnen  stets  vollstandig  umkleiden  miissen. 
Beim  mannlichen  Geschlechte  ist  das  Ankleidezimmer 
eher  entbehrlich,  indessen  ist  auch  hier  ein  solches 
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wiinschenswert,  denn  es  entstehen  aus  dem  Fehlen 
desselben  besonders  fiir  Erwachsene  oft  grosse  Unbe- 
quemlichkeiten. 

Im  Ankleidezimmer  miissen,  wenn  solches  iiber- 
haupt  vorhanden,  ausser  den  notigen  Kleiderkaken, 
Vorrichtungen  (z.  B.  Schranke)  zur  Aufbewahrung  der 
Turnkleider,  Sitzbanke,  Waschtisch  und  Spiegel  zu 
finden  sein. 

d)  Ein  Zimmer  fiir  den  Tit7'nlehrer  zur  Aufbewahrung 
von  Biichern,  Verbandzeug  und  andern  Gegenstanden, 
welche  in  einer  guten  Turnanstalt  stets  zur  Hand  sein 
soUten.  Ferner  vielleicht  zur  Aufbewahrung  von  Wert- 
sachen  der  Turner  u.  s.  w. 

Die  Anlage  dieser  Raume  und  ihre  Lage  ist  nun 
stets  von  den  ortlichen  Verhaltnissen  abhangig.  Wenn 
Platz  und  Geldmittel  geniigend  zur  Verfiigung  stehen, 
ist  es  wiinschenswert  dieselben  samthch  anzulegen. 
Wo  dies  jedoch  nicht  der  Fall,  lasse  man  den  einen 
Oder  andern  Nebenraum  fort.  Jedenfalls  ist  dies  rich- 
tiger,  als  den  Turnsaal  zu  verkleinern,  der  stets  die 
Hauptsache  ist  und  bleiben  muss. 


V.  Der  Turnsaal- 

Jeder  Turnsaal  muss  einen  rechteckigen  Grundriss  be- 
sitzen,  und  zwar  ist  das  beste  Verhaltnis  der  Lange  zur 
Breite  wie  3:2.  Ein  quadratischer  Saal  hat  den  Nachteil, 
dass  die  feststehenden  Gerate  sich  nicht  so  zweckmassig 
unterbringen  lassen,  da  entweder  ein  zu  kleiner  quadratischer, 
Oder  ein  unbequem  rechteckiger  Raum  iibrig  bleibt.  Bei  der 
rechteckigen  Grundrissform  dagegen  konnen  die  feststehenden 
Gerate  derartig  gestellt  werden,  dass  ein  fiir  Freiiibungen 
sehr  bequemer,  geniigend  grosser  quadratischer  Raum 
iibrig  bleibt. 

a)  Die  Masshestirtwiungen  fiir  Turnsdle.  —  Die  H5he 
des  Saals  ist  am  zweckmassigsten  zu  5,0  bis  6,0  m  anzu- 
nehmen.  5,0  m  Hohe  ist  ausreichend  und  hat  die  Annehm- 
lichkeit  der  schnellen  und  billigen  Erwarmung  im  Winter. 
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Im  Ubrigen  richtet  sich  die  Hohe  der  Turnsale  nach  der 
Lange  und  Breite  derselben,  und  darnach,  ob  eine  Decke 
vorhanden,  oder  die  Dachkonstruktion  sichtbar  ist.  Bel 
Vorhandensein  einer  Decke  muss  des  guten  Verhaltnisses 
im  Innern  wegen  die  Hohe  vom  Fussboden  bis  zur  Decke 
grosser  sein,  als  bei  freier  Dachkonstruktion  die  Hohe  vom 
Fussboden  bis  zur  Fusspfette. 

Uber  die  Grosse  der  Grundfiache  der  Turnsale  giebt 
die  Preussische  Verordnung  vom  26.  Juli  1 870  Anhaltspunkte^ 
welche  folgendes  verlangt: 

a)  Fiir  Elementarschulen  auf  dem  Lande  soli  der  Raum 
fiir  50  Turner  messen:  9,5  m  Tiefe  und  15,7  m 
Lange,  daher  149,15  Gm  Grundfiache,  und  5  m  Hohe. 

b)  Fiir  Schullehrer-Seminarien  soil  dieser  Raum  messen: 

1)  Fiir  50  Zoglinge  in  gemeinsamer  Arbeit  5,9  m  Tiefe 
und  15,7  m  Lange,  daher  149,15  Dm  Grundfiache, 
und  5,7  m  Hohe. 

2)  Fiir  75  Zoglinge:  11,0  m  Tiefe  und  20,4  m  Lange, 
daher  224,4  Grundfiache,  und  5,7  m  Hohe. 

3)  Fiir  100  Zoglinge:  12,6  m  Tiefe  und  22,0  m  Lange, 
daher  277,2  Dm  Grundfiache,  und  6,3  m  Hohe. 

Das  Miinchener  Programm  schreibt  vor*):  In  einem 
Nebengebaude  zu  ebener  Erde  einen  gedielten  Raum  min- 
destens  12  m  im  Quadrat  gross,  5,3  m  hoch  fiir  Gerate- 
iibungen,  im  ersten  Geschosse  einen  mit  Parl^ett  (Stab- 
parkett)  belegten  gleich  grossen  Saal  fiir  Frei-  und  Ordnungs- 
Ubungen  anzulegen.  Das  Licht  soli  wo  moglich  von  zwei 
entgegengesetzten  Seiten  durch  mindestens  je  drei  etwa 
2,5  m  hohe,  1,5  m  breite  Fenster  einfallen,  welche  bequem 
im  ganzen  und  geteilt  zu  offnen  sein  sollen.  Fiir  ent- 
sprechende  Ventilation  der  Turnhalle,  namentlich  im  Winter, 
in  Verbindung  mit  Heizung  durch  je  2  Ofen,  ist  zu  sorgen. 
Neben  dem  Turnsaal  sollen  Garderoben  angelegt  werden  mit 
2  Thiiren,  eine  nach  dem  Saale,  die  andere  nach  dem  Flure 
fiihrend,  ebenfalls  durch  Ofen  heizbar,  sowie  ein  gut  venti- 
lierter  Abtritt  mit  2  Sitzen  und  einer  Pissoirrinne. 

Das  Wiener  Programm**)  sagt:  Zu  ebener  Erde  (im 


*)  Deutsches  Bauhandbuch,  II.  Teil,  S.  306. 
*)  Deutsches  Bauhandbuch,  II.  Teil,  S.  306. 
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■ —  Deutsclies 


13 


In  Frankfurt  a.  M.  haben  die  neuen  Turnhallen  eine 
Lange  von  20  bis  25  m,  eine  Tiefe  von  g  bis  10  m,  und 
eine  Hohe  von  5,0  bis  5,6  m  erhalten.*) 

Nach  den  Beschliissen  des  Ausschusses  des  sachsischen 
Turnlehrervereins**)  vom  17.  Dezember  1876  ergaben  sich 
folgende  Satze:  i)  Die  Grosse  einer  Turnhalle  wird  durch 
die  Anzahl  der  gleichzeitig  turnenden  Schiiler  bedingt. 
2)  Auf  den  12-  bis  I4jahrigen  Schiiler  ist  ein  Minimum  von 
4  Dm  zu  rechnen,  so  dass  im  Lichten  die  Minimalgrosse 
einer  Turnhalle  fiir  eine  Schulklasse  von  50  Schiiiern  200 
□m  betragt.  Hervorzuheben  ist  jedoch  hierbei,  dass  es 
nur  im  Interesse  des  Turnens  ist,  wenn  die  Halle  das  Minimal- 
mass  etwas  iibertrifft.  3)  Als  empfehlenswerte  Massver- 
haltnisse  des  Innern  einer  Halle  fur  50  gleichzeitig  turnende 
Schiiler  gelten  eine  Hohe  von  5,5  m,  eine  Breite  von  10  m 
und  eine  Lange  von  25  m.  4)  In  kleinen  Schulgemeinden, 
in  denen  die  Abteilung  der  gleichzeitig  turnenden  Schiiler 
weit  unter  der  Maximalzahl  60  einer  Volksschulklasse  steht, 
darf  eine  Halle  im  Innern  kein  geringeres  Mass  haben, 
als  5  m  Hohe,  15  m  Lange  und  7,5  m  Breite.  —  Zedtler 
sagt  nun  in  seiner  unten  zitierten  Schrift  ferner:  „Da  die 
Grosse  der  Turnhalle  sich  nach  der  Zahl  der  in  ihr  zu 
gleicher  Zeit  turnenden  Schiiler  zu  richten  hat,  so  wird  die 
Minimalgrosse  einer  Turnhalle  fiir  die  niedere  Volksschule 
eine  andere  sein,  als  die  fiir  die  hohe  re  Volksschule,  deren 
Klassen  hochstens  je  40  Schiiler  zu  bergen  haben.  Ganz 
positive  Unterlagen  fiir  die  Hallengrosse  geben  die  Grossen- 
verhaltnisse  der  Schiiler,  welche  durch  Messungen  leicht 
zu  erlangen  sind.  Da  anzunehmen  ist,  dass  in  Sachsen  die 
Durchschnittsverhaltnisse  der  Grossen  bei  12  —  I4jahrigen 
Schiiiern  iiberall  gleich  sind,  so  wird  hier  nur  das  Resultat 
einer  in  Chemnitz  an  636  Kindern  vorgenommenen  Messung 
als  Zahlenbeweis  wiedergegeben.  In  den  Schulturnhallen 
in  Chemnitz  haben  nicht  bios  Unter-,  sondern  auch  Ober- 
Klassen  zu  turnen,  desshalb  konnten  aus  naheliegenden 
Griinden  bei  den  Messungen  nur  letztere  in  Frage  kommen. 
Es  wurden  deshalb  die  Schiiler  der  dritten,  vierten  und 

*)  Deutsche  Turnzeitung,  1879,  No.  22. 
**)  Zedtler,  Die  Anlage  und  Einrichtung  von  Turnhallen  und 
Turnplatzen  fiir  Volksschulen,  Leipzig,  1878. 
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fiinften  Klassen  der  Realschule,  sowie  die  der  ersten  und 
zweiten  Klassen  der  hoheren  Biirgerschule  und  die  der  ersten 
Abteilungen  der  drei  Bezirksschulen  gemessen.  In  jeder 
Klasse  sind  eine  Anzahl  Einzelmessungen  liber  die  Breite 
und  die  Tiefe  eines  Schiilers  vorgenommen  worden.  Erstere 
ist  die  Entfernung  von  der  Spitze  des  einen  Mittelfingers 
bis  zu  der  des  andern  bei  seitwarts  gehobenen  Armen, 
letztere  ist  das  Mass  vom  Riicken  bis  zur  Fingerspitze 
des  vorwarts  gehobenen  Armes.  Die  Feststellung  dieser 
Masse  ist  unbedingt  notwendig,  um  den  Raum  fiir  Frei- 
iibungen  an  Ort  zu  finden.  Hierbei  hat  sich  herausgestellt, 
dass  in  alien  Klassen  ofters  Schiiler  im  12.,  13.  und  14. 
Jahre  eine  Breite  von  1,5  m  bis  1,6  m  und  eine  Tiefe  von 
0,75  m  bis  0,8  m  haben.  Ferner  wurden  die  Schiilerklassen 
nach  ihrer  Gesamtbreite  gemessen,  und  aus  dieser  Zahl 
der  Durchschnitt  fiir  den  einzelnen  Schiiler  berechnet.  Als 
solcher  ergab  sich  fiir  die  dritten  Klassen  der  Realschule 
1,539  ^>  vierten  1,470  m,  fiir  die  erste  Klasse  der 

hoheren  Biirgerschule   1,437  ^  ^1^^  Bezirks- 

schulen 1,418  m. 

„Das  Durchschnittsmass  der  dritten  Klassen  der  Real- 
schule ist  insofern  von  grosser  Wichtigkeit,  als  es  die  Grossen- 
stufe  fiir  Schiiler  zeigt,  die  gleich  nach  der  obersten  fiir 
Volksschulklassen  kommt.  Es  folgt  aus  diesem  Masse, 
dass  man  beim  Durchschnittsmass  fiir  Volksschulen  in  der 
That  nicht  so  hoch  zu  gehen  hat.  Aus  diesen  Durchschnitts- 
zahlen  erhellt,  dass  es  durchaus  nicht  zu  hoch  gegriffen  ist, 
wenn  auf  jeden  Schiiler  der  ersten  Klassen  der  Volksschulen 
eine  Breite  von  1,5  m  angesetzt  wird.  Bei  Freiiibungen 
an  Ort  sind  die  Schiiler  aus  naheliegenden  Griinden  fiir 
gewohnlich  nicht  auf  auseinandergehenden,  sondern  auf 
gleichlaufenden  Linien  aufzustellen,  der  kleinste  Schiiler  ge- 
braucht  deshalb  dieselbe  Tiefe  als  der  grosste.  Da  nun 
bei  1 2-,  13-  und  I4jahrigen  Knaben  ofters  die  Tiefe  von 
0,8  m,  in  einzelnen  Fallen  sogar  dariiber  hinaus,  angetroffen 
wird,  so  ist  bei  den  Berechnungen  unbestritten  fiir  jeden 
Schiiler  eine  Tiefe  von  0,8  m  anzunehmen.  Zufolge  dieser 
Grossenverhaltnisse  verlangt  eine  hiesige  Volksschuloberklasse 
von  50  Schiilern  bei  Freiiibungen  an  Ort  in  fiinf  Reihen 
gestellt  einen  Turnraum  von  15  m  Lange  und  4  m  Tiefe. 
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Nun  gehoren  zu  einem  bildenden  und  belebenden  Turn- 
betrieb  bei  Freiiibungen  auch  Bewegungen  von  Ort.  Nimmt 
man  hierfiir  nur  das  unabweislich  notwendigste  Mass  an, 
namlich  den  Raum  fiir  3  Schritte  =  2  m  nach  alien  vier 
Richtungen  der  Aufstellung,  so  erfordert  eine  sich  bewegende 
Klasse  in  der  angegebenen  Aufstellung  unbedingt  einen 
Raum  von  19  m  Lange  und  8  m  Tiefe.  Fiir  den  Frei- 
nnd  Ordnungs-Betrieb  sind  daher  152  Dm  erforderlich.  — 
Nun  sind  aber  in  jeder  Turnhalle  auch  eine  Anzahl  Turn- 
gerate  notwendig,  deren  Flacheninhalt  natiirlich  zu  dem 
Raume  fiir  Frei-  und  Ordnungsiibungen  zu  addieren  ist. 
Zumeist  gilt  dies  von  dem  Raume,  den  sie  einnehmen, 
wenn  sie  in  geordneter  Weise  weggeraumt  sind,  nicht  wenn 
sie  gerade  benutzt  werden.  Als  nicht  zu  hoch  gegriffen 
darf  es  bezeichnet  werden,  wenn  fiir  die  Aufbewahrung  der 
nnbenutzten  Gerate  in  der  Halle  48  Dm  Raum  angesetzt 
werden.  —  In  Summa  ist  demnach  fiir  Frei-  und  Ordnungs- 
iibungen in  einer  Schulturnhalle  fiir  50  Schiiler  152  Dm 
und  fiir  die  Gerate  48  Dm,  also  zusammen  ein  lichter 
Raum  von  200  Dm  erforderlich,  und  dass  giebt,  wie  an- 
fanglich  bemerkt,  4  Dm  Raum  p.  Schiiler." 

Nach  vorstehendem  sind  wir  der  Ansicht,  dass  die 
Turnhallen: 

i)  fiir  Volksschulen  4  Dm  p.  Kind, 


3)  fiir  Manner-Turnanstalten  6  Dm  p.  Turner  gross  sein 
miissen. 

h)  Der  Fusshoden  der  Turnsdle  ist  sehr  verschieden- 
artig  hergestellt,  und  zwar  aus  Sand,  aus  Gerberlohe,  aus 
Lehm-Estrich,  oder  aus  Dielen. 

Die  Forderungen,  welche  an  den  Boden  fiir  Turn- 
hallen gestellt  werden  miissen,  sind  kurz  folgende: 

i)  derselbe  muss  durchaus  eine  ebene  Flache  haben; 
2)  derselbe  darf  nicht  glatt  sein,  und  das  Ausgleiten  nicht 
befordern;  3)  derselbe  muss  moglichst  elastisch  sein;  4)  der- 
selbe muss  gegen  die  Entstehung  von  Spanen  und  Splittern 
geniigende  Sicherheit  bieten;  5)  derselbe  muss  ein  mog- 
lichst schlechter  Warmeleiter  sein. 

Ein  Steinboden  ist  durchaus  zu  verwerfen,  da  derselbe 
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viel  zu  hart  unci  im  Winter  zu  kalt  ist.  —  Ein  Lehm-Estrich 
hat  fast  dieselben  Nachteile  wie  der  Steinboden.  Wenn 
man  ihn  aber  mit  Gerberlohe  liberdeckt,  so  wird  ein  sehr 
brauchbarer  Fussboden  erzielt,  der  die  angenehmen  Eigen- 
schaften  der  Warme  und  der  Weichheit  besitzt,  und  nur 
den  Nachteil  aufweist,  dass  viel  Staub  erzeugt  wird,  welcher 
der  Lunge  der  Turner  nachteilig  ist.  Doch  auch  gegen 
diesen  Nachteil  giebt  es  ein  sehr  einfaches  Mittel.  Man 
streut  zwischen  die  Lohe  etwas  Viehsalz  (Salz  schlechtester 
Gattung),  welches  die  Lohe  stets  soweit  feucht  erhalten 
wird,  dass  Staub  sich  nicht  bilden  kann.  —  Ein  Sand- 
boden  ist  des  bedeutenden  Staubes  wegen  nicht  anzuraten, 
selbst  wenn  man  ihn  auch  durch  das  eben  erwahnte  Mittel 
feucht  erhalten  wollte,  da  derselbe  ausserdem  nur  dann 
weich  zu  erhalten  ist,  wenn  reiner  Sand  gewonnen,  und 
in  einer  Starke  von  wenigstens  25  cm  aufgetragen  wird. 
In  solch  tiefem  und  reinem  Sande  ist  aber  schwer  zu  laufen. 
Lehmiger  Sand  wiirde  den  Boden  bald  fest  machen  und 
die  Nachteile  des  Lehm-Estrichs  im  Gefolge  haben.  — 

Der  beste  und  jetzt  iiberall  angewendete  Fussboden 
ist  der  aus  holzernen  Dielen.  Angerstein  sagt*):  „Dielen 
sind  ohne  Zweifel  der  passendste  Boden  fiir  alle  Frei-  und 
Ordnungsiibungen,  einmal  der  iiberall  gleichen  Ebene  wegen, 
welche  sie  bilden,  dann  aber  auch  wegen  des  lauten  Schalles, 
den  sie  beim  Auftreten,  besonders  bei  alien  Bewegungen 
von  Ort  geben,  wodurch  sie  das  Taktgefuhl  der  Turner 
anregen. 

„Jede  andere  Bodenbedeckung  ist  ferner  weniger  eben 
und  aus  diesem  Grunde  gerade  fiir  die  genannten  Ubungen 
weniger  brauchbar,  denn  es  ist  ein  Vorteil,  der  nicht  ge- 
nug  zu  schatzen  ist,  wenn  der  Standort,  auf  welchem  man 
sich  befindet,  keinerlei  Unebenheiten  hat,  besonders  bei 
Bewegungen,  bei  denen  der  Schwerpunkt  des  Korpers  be- 
deutend  aus  seiner  natiirlichen  Lage  gerat.  Ebenso  sind 
Dielen  bei  jedem  Anlauf  zu  einem  Sprunge  der  beste  Boden, 
weil  auf  jedem  weicheren  oder  nicht  so  ebenen  Boden  das 
Auftreten  bei  Weitem  weniger  sicher  ist,  als  auf  diesem. 


*)  Angerstein,  Anleitung  zur  Einrichtung  von  Turnanstalten, 
Berlin,  1863,  S.  23. 
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Dagegen  scheint  fiir  alle  Geratiibungen  eine  Dielung  nicht 
so  zweckmassig,  als  ein  weicher  Boden,  denn  bei  jedem 
Niedersprunge,  bei  jedem  unvorhergesehenen  Falle,  der  selbst 
bei  grosster  Vorsicht  vorkommen  kann,  kann  die  Harte  der 
Dielen  nicht  nur  unangenehm,  sondern  sogar  gefahrlich  sein." 
Dennoch  halt  Angerstein  einen  Dielenboden,  weicher  den 
ganzen  Turnsaal  bedeckt  fiir  den  besten,  da  die  Weiche 
und  Elastizitat  eines  andern  Bodens  da,  wo  dieselben  beim 
Dielenboden  notwendig  sind,  sich  durch  gute  Pferdehaar- 
oder  Kork-Matratzen  vollstandig  ersetzen  lassen.  Besonders 
vorteilhaft  ist  der  Dielenboden  des  geringfugigen  Staubes 
wegen. 

Der  Vorstand  der  Turngemeinde  in  Darmstadt*)  hat 
vor  mehreren  Jahren  bei  einer  Anzahl  der  grossere  Hallen 
besitzenden  Turnvereine  Gutachten  dariiber  eingeholt,  ob 
gedielter  Boden  oder  mit  durch  Gerberlohe  ausgefiillter 
Estrich  fiir  Turnhallen  zu  empfehlen  sei.  Die  bei  weitem 
grosste  Anzahl  der  eingegangenen  Gutachten  erklarte  sich 
fiir  gedielten  Boden  und  verwarf  entschieden  denLohboden. 

Nach  einem  Vortrage  giebt  der  Geh.  Regierungsrat 
Spieker  **)folgendes  uberDielenboden  an :  „Unter  den  Griinden, 
weiche  fiir  das  Hohllegen  der  Fussbodenbretter  sprechen, 
ist  ein  ziemlich  wesentlicher  der,  dass  die  Turnlehrer  einen 
gewissen  Grad  von  Elastizitat  und  Resonnanz  des  Fuss- 
bodens  wiinschen,  damit  bei  den  Freiiibungen  der  Tritt 
der  Turnenden  sich  scharf  markiert." 

Man  kann  nun  den  Dielenboden  auf  sehr  verschiedene 
Weise  ausfiihren:  Gewohnliche  fichtene  Dielen  von  3 — 4 
cm  Starke  werden  auf  Lager  (Polsterholzer)  oder  Balken 
gelegt,  mit  Federn  und  Nuten  versehen,  eng  aneinander 
getrieben  und  vernagelt.  Die  fichtenen  Dielen  haben  den 
grossen  Nachteil  eines  raschen  Verschleisens,  und  einer 
schnellen  Spanbildung,  weiche  sehr  nachteilig  ist.  Man 
hat  die  Dielen  daher  wohl  3— 4mal  geolt  (mit  heissem  und 
kaltem  Leinol  getrankt)  und  dadurch  das  Ubel  etwas  ge- 
mildert,  jedoch  nicht  vermeiden  konnen,  dass  nach  einigen 


*)  Zedtler,  Die  Anlage  und  Einriditung  von  Turnhallen  etc., 
Leipzig,  1878,  S.  16.  —  Deutsche  Turnzeitung,  1876,  Nr.  46. 
**)  Wochenblatt  f.  Arch.  u.  Ing.,  1880,  S.  242. 
Osthoff,  Turnhallen.  ^ 
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Jahren  des  Gebrauchs  sich  viel  Staub  unter  den  Spanen 
und  in  den  Fugen  -  ansammelte ,  welcher  die  Turnenden 
immerhin  belastigte*  Weit  besser  ist  schon  ein  Fussboden 
aus  Pitchpine-Dielen,  deren  grosser  Harzreichturn  eine  rasche 
Spanbildung  verhindert.  Am  besten  jedoch  ist  es  Eichen- 
holz  zu  dem  Fussboden  zu  verwenden,  und  zwar  entweder 
als  einfachen  Dielenboden  mit  Nut  und  Feder,  oder  als 
Stabparquett.  Die  Dielen  legt  man  gewohnlich  auf  die 
Balkenlage  oder  den  Lagern,  wahrend  der  Stabparquett 
einen  fichtenen  rauchen  Dielenunterboden  (Blindboden)  er- 
halt.  Die  Eichendielen  diirfen  unter  keinen  Umstanden 
breit  sein,  da  sie  sonst  sehr  leicht  glatt  werden,  und  diirfen 
die  Breite  von  i8  cm  nicht  iiberschreiten.  Aus  diesem 
Grunde  ist  auch  ein  Stabparquett  aus  Dielen  von  i,o  bis 
1,5  m  Lange  und  lo — 12  cm  Breite,  welche  mit  Nut  und 
Feder  versehen  sind,  und  seitlich  vernagelt  werden,  vor- 
zuziehen. 

Wir  diirften  hier  wohl  auf  einen  Boden  aufmerksam 
machen,  der  unseres  Wissens  bis  jetzt  noch  nicht  zur  Aus- 
fiihrung  gekommen  ist,  welcher  aber  unseres  Bediinkens 
sich  wohl  am  besten  als  Turnhallen-Fussbodenbelag  eignet. 
Wir  meinen  einen  Gussasphaltbelag,  dem  aber  so  viel  Goudron 
zugemischt  sein  moge,  dass  der  Boden  noch  eine  bestimmte 
Weiche  und  Elastizitat  behalt.  Ein  solcher  Belag  erfiillt 
unseres  Erachtens  fast  samtliche  Bedingungen  in  hohem 
Grade,  nur  lasst  der  Fussboden  beim  Marschieren  den  Tritt 
vielleicht  nicht  geniigend  erschallen.  Es  ist  dabei  notwendig, 
dass  auf  eine  Sandlage  eine  8  bis  10  cm  starke  Lage  Be- 
ton,  welche  aus  i  T.  Cement,  4  T.  Kalk,  12  T.  Sand  und 
30  T.  Kies  (oder  kleiner  zerschlagener  Steine)  besteht,  auf- 
gebracht  und  zum  vollen  Erharten  8 — 14  Tage  in  Ruhe 
gelassen  wird.  Nach  dieser  Zeit  wird  auf  diesen  Beton 
eine  3  bis  4  cm  starke  Lage  heissen  mit  Goudron  ge- 
mischten  Gussasphait  aufgebracht  und  geebnet.  Der  Beton 
muss  voUstandig  trocken  sein,  ehe  der  Asphalt  aufgebracht 
werden  darf. 

cj  Die  Wdnde  des  Turnsaales  sind  unten  vor  dem  Zer- 
stossen,  auch  Schmutzigwerden  zu  schiitzen,  und  sollen 
oben  mit  einer  angenehmen,  belebenden  Farbe  gestrichen 
und   konturiert   sein.     Am    besten,   am   reinlichsten  und 
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schonsten  ist  ein  holzernes  Panel  von  i,8  m  Hohe,  welches 
aus  Nadel-  oder  Eichenholz  gefertigt,  dicht  an  der  Wand 
liegend,  dunkel  gestrichen  dem  Turnsaal  stets  einen  hiibschen 
nnd  soliden  Eindruck  bewahren  wird,  wahrend  einfach  ab- 
geputzte  Wande  stets  viele  abgestossene  Stellen  zeigen 
werden.  Ist  ein  Holzpanel  zu  teuer,  so  wird  dasselbe  durch 
einen  4 — 5maligen  Olfarbenstrich,  der  den  Kalkputz  inniger 
zusammenkittet  und  sich  abwaschen  lasst,  in  etwas  zu  er- 
setzen  sein.  Die  oberen  Teile  der  Wande  werden  stets 
in  geniigender  Weise  durch  Leimfarbe  belebt  werden  konnen. 
Sehrhaufigund  sehr  passend  wird  an  einer  oder  an  3  Seiten 
eine  Galerie  in  halber  Hohe  angebracht,  um  Zuschauern 
Platz  zu  bieten. 

d)  Eine  Decke  ist  entweder  fiir  den  Turnsaal  vorhanden, 
oder  es  bildet  das  Dach  den  oberen  Abschluss.  Es  hangt 
die  Wahl  sehr  haufig  von  dem  Stile  ab,  in  welchem  die 
Halle  erbaut  ist.  Auch  hangt  der  Abschluss  davon  ab,  wie 
die  Heizung  der  Halle  beschaffen  ist.  In  der  Regel  ist 
in  den  Turnhallen  die  Dachkonstruktion  sichtbar,  also  keine 
horizontale  Decke  vorhanden.  Alsdann  ist  es  erforderlich 
die  Holzer  abzufasen,  abzuhobeln,  wenn  mdglich  auch  zu 
profilieren,  und  mit  verschiedener  Olfarbe  in  angenehmen 
Tonen  zu  streichen.  Ebenso  ist  bei  Anwendung  einer  Decke 
diese  mit  verschiedenen  Farben  musterartig  anzulegen  und 
derselben  ein  angenehmes  und  belebendes  Aussehen  zu 
geben. 

e)  Die  Heizung  des  Turnsaals  geschieht  in  der  Regel 
durch  Ofen,  bei  grosseren  Turnhallen  aber  auch  mittelst 
Zentralheizung.  Nach  Zedtler*)  ist  die  Ofenheizung  der 
Zentralheizung  vorzuziehen  und  zwar  aus  folgenden  Griinden: 
Bei  letzterer  wird  bekanntlich  der  ganze  Raum  in  gleicher 
Weise  durchwarmt.  Nun  geniigt  wohl  fiir  die  turnenden 
Kinder  eine  Warme  von  8  — 10  Grad;  sie  ist  sogar  den- 
selben  zutraglicher,  als  eine  hohere  Temperatur,  die  oft 
eine  iibermassige  Erhitzung  herbeifiihrt,  welche  bei  unge- 
niigender  Vorsicht  beim  Abkiihlen  nach  dem  Turnen  nur 
zu  bald  Veranlassung  von  Erkaltungen  geben  kann.  Fiir 


*)  Zedtler,  Die  Anlage  und  Einrichtung  von  Turnhallen  etc. 
Seite  18. 
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den  Lehrer,  dessen  Thatigkeit,  besonders  wahrend  der  Frei- 
und  Ordnungs-Ubungen,  meistens  nur  im  Befehlen  besteht^ 
geniigt  jedoch  eine  solche  Warme  nicht,  namentlich  wenn 
er  mehrere  Stunden  in  der  Halle  zu  verbringen  hat.  Es 
muss  ihm  daher  ermoglicht  sein  sich  geniigend  zu  erwarmen^ 
und  dazu  bietet  die  Ofenheizung  Gelegenheit.  Uberdem 
ist  bekanntlich  diese  Heizung  weit  billiger  als  jede  Zentral- 
heizung.  Zieht  man  nun  in  grossen  Turnhallen  der  gleich- 
massigen  Erwarmung  wegen  eine  Zentralheizung  vor,  so 
ist  es  aus  obigem  Grunde  von  Vorteil  in  dem  Saale  an 
passender  Stelle  fiir  den  Turnlehrer  einen  Ofen  aufzustellen 
und  zu  heizen,  resp.  die  Zentralheizung  derartig  einzurichten,, 
dass  eine  Oder  zwei  Stellen  starker  erwarmt  werden. 

f)  Die  Fenster  sind  am  passendsten  seitlich  oben^ 
1,8  m  hoch  anzubringen,  einmal  um  den  Turnern  das  Aus- 
schauen  unmoglich  zu  machen,  andernteils  auch  um  die- 
selben  zur  Ventilation  benutzen  zu  konnen.  Man  wahlt 
dazu  Klapp-  oder  Schiebfenster.  Die  beste  Fensterseite 
fiir  Turnhallen  ist  die  Ostseite,  dann  folgt  die  West-  und 
Nordseite.  Die  Siidseite  giebt  zu  viel  Sonne  und  im  Sommer 
zu  viel  Warme.  Am  angenehmsten  ist  stets  die  Ostseite 
mit  ihrer  Morgensonne,  auch  kommt  von  dieser  Seite  kein 
Regen,  welcher  ein  Schliessen  der  Fenster  zu  Zeiten  be- 
dingen  wiirde.  Die  Fenster  sind  gross  zu  machen  und  in 
geniigender  Anzahl,  wenn  moglich  beidseitig  anzubringen^ 
damit  der  Turnsaal  liberall  hell  und  freundlich  ist. 

g)  Die  Ventilation  der  Halle  geschieht  entweder  durch 
die  Fenster,  oder  es  ist,  was  wohl  stets  bei  der  Zentral- 
heizung der  Fall  ist,  eine  besondere  Ventilation  vorhanden, 
welche  um  so  notiger  ist,  je  niedriger  die  Halle  und  je 
staubiger  der  Fussboden  ist.  Da  die  Lunge  der  Turner 
bei  den  Ubungen  in  besonders  hohem  Grade  angestrengt 
wird,  so  ist  unter  alien  Umstanden  fiir  moglichst  staubfreie 
und  reine  Luft  zu  sorgen.  Dabei  ist  jedoch  ein  Luftzug 
durchaus  zu  verhiiten,  da  derselbe  bei  der  sehr  ungleich- 
massigen  Erwarmung  der  Turner  leicht  starke  Erkaltungen 
derselben  herbei  fiihren  kann. 
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YL  Der  Turnplatz. 

Der  Turnplatz  ist,  wenn  irgend  moglich,  direkt  mit 
der  Turnhalle  in  Verbindung  zu  bringen,  damit  im  Sommer 
bei  gutem  Wetter  auf  dem  Platze,  bei  schlechtem  im  Turn- 
saal  geturnt  werden  kann,  resp.  die  Turner  bei  ausbrechen- 
dem  Regenschauer  sich  in  die  Halle  fliichten  und  dort 
ihre  Ubungen  fortsetzen  konnen. 

Ist  der  Turnplatz  jedoch  nicht  mit  einer  Turnhalle 
verbunden,  so  ist  ein  Schuppen  erforderlich,  in  welchem 
die  beweglichen  Gerate  aufbewahrt  und  sorgfaltig  vor  Wind 
und  Wetter  geschiitzt  werden  konnen. 

Der  Turnplatz  ist  ebenfalls,  wie  die  Turnhalle  in  einen 
Raum  fiir  Gerate-  und  in  einen  solchen  fiir  Freiiibungen 
abzuteilen.  Je  nach  der  Form  des  Platzes  wird  man  ent- 
weder  die  festen  Geriiste  als  Barren,  Recke,  Klettergeriiste 
etc.  an  3  oder  4  Seiten  des  Platzes  verteilen,  und  in  der 
Mitte  einen  freien  Raum  fiir  Freiiibungen  iibrig  lassen,  der 
dann  auch  zum  Aufstellen  der  Bdcke,  Pferde  etc.  benutzt 
wird,  —  Oder  einen  Teil  des  Platzes,  wenn  derselbe  sehr 
lang,  fiir  die  festen  Gerate  abnehmen  und  den  iibrigen 
freilassen. 

Der  ganze  Platz  ist  nach  Mdglichkeit  schattig  zu  machen 
und  daher  mit  Baumen  zu  bepfianzen,  welche  jedoch  nicht 
so  eng  stehen  diirfen,  dass  sie  bei  den  Freiiibungen  Storungen 
verursachen.  Die  passendsten  Baume  zur  Bepflanzung  des 
Turnplatzes  sind:  Eichen,  Linden,  Ahorn,  Buchen.  Nadel- 
holzer  verursachen  durch  ihre  Nadeln  einen  sehr  glatten 
Boden  und  sind  zu  verwerfen. 

Der  Turnplatz  muss  einen  festen  Boden  aus  lehmigem 
Sande  oder  Lohe,  und  vor  alien  Dingen  eine  gute  Ab- 
wasserung  erhalten.  Angerstein  ist  dafiir,  den  fiir  die  Ge- 
rateiibungen  bestimmten  Teil  des  Platzes  mit  Rasen  zu 
belegen  und  diesen  kurz  geschnitten  zu  halten,  aber  an 
und  unter  alien  Geraten,  ebenso  in  den  Anlaufbahnen  den 
Rasen  auszustechen  und  an  seine  Stelle  Lohe  oder  weichen 
Sand  zu  legen.    Wir  sind  der  Ansicht,  dass  der  Rasen 
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den  Turnern  nach  gefallenem  Regen  stets  nasse  Fiisse 
geben  wird,  dass  daher  eine  lehmige  Sanddecke,  welche 
schnell  abwassern  und  trocknen  kann,  —  und  deren  geringe 
Massen  Lehm  den  Sand  soweit  binden,  dass  derselbe  nicht 
stauben  kann,  —  fur  Turnplatze  die  beste  ist. 

Vor  alien  Dingen  aber  ist  zu  vermeiden  den  Turn^ 
platz  auf  geneigtem  Terrain  anzulegen,  da  solches  kaum 
ausgenutzt  werden  kann.  Eine  ebene,  horizontale  Flache 
ist  fiir  Turnplatze  allein  geeignet. 


VIL  Die  Turngerate. 

Die  passende  Wahl  der  Gerate,  je  nach  Alter  der 
Turnenden,  ist  eine  ebenso  wichtige,  als  die  Disposition 
der  Turnhalle  selbst.  Es  giebt  nun  2  verschiedene  Arten 
von  Geraten  und  zwar  die  feststehenden  und  versetzbaren. 
In  neuester  Zeit  hat  man  immer  mehr  Wert  darauf  gelegt,. 
nach  Moglichkeit  alle  Gerate  transportabel  zu  machen,  und 
somit  nach  Bedarf  einen  grossen  Turnsaal  fiir  Freiiibungen 
zur  Verfiigung  zu  haben.  Die  Gerate  werden  dann  in  eine 
besondere  Geratekammer  bei  Seite  gestellt. 

Der  Turnplatz  wird  immer  feststehender  Geriiste 
bediirfen,  als  da  sind:  Klettergeriiste,  Barren,  Reckpfahle,. 
Leitern,  Handelgeriiste,  Rundlaufe,  Schaukelgeriiste,  Spring- 
geriiste  etc.,  wahrend  die  Bocke,  Pferde,  Taue  etc.  etc^ 
stets  mit  der  mit  dem  Turnplatze  verbundenen  Halle  ge- 
meinschaftlich  sein  konnen. 

Wir  beabsichtigen  nicht  eine  Beschreibung  der  Turn- 
gerate  zu  geben,  welche  selbst  unter  Beigabe  vieler  Zeich- 
nungen  nur  von  zweifelhaftem  Werte  sein  kann,  sondern 
mochten  auf  das  besonders  ausfuhrlich  gehaltene  Preisver- 
zeichnis  der  Chemnitzer  Turn-  und  Feuerwehrgeratefabrik 
von  Julius  Dietrich  &  Hannak  in  Chemnitz  (Sachsen)  auf- 
merksam  machen,  und  den  Blick  auf  einen  folgenden  Bogen^ 
VIII,  14,  „Die  stadtische  Turnhalle  in  Hof",  lenken,  deren 
Eeschreibung  die  dort  angeschafften  Gerate  enthalt. 
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YIIL  Beschreibung  ausgefiihrter 

Turnanstalten. 

1.  Die  Turnhalle  in  Konigsberg'')  ist  47,3  m  lang, 
12,5  m  tief,  (Figur  3)  unci  bildet  einen  einzigen  Saal  von 
5,6  m  Hohe  fiir  die  Turniibungen  der  Jugend  im  Winter. 
In  der  Mitte,  wo  auch  von  beiden  Seiten  die  Eingange 
sich  befinden,  ist  das  Gebaude  auf  6,3  m  Breite  9,4  m  hoch, 
damit  von  den  hier  befindlichen  Galerien  Anreden  gehalten 
werden  konnen.  Ebenso  ist  langs  der  einen  Frontwand 
eine  Galerie  fiir  Zuschaiier  angebracht.  An  derselben  Front- 
wand liegen  2  Anbaue  von  9,5  m  Lange  und  6,5  m  Tiefe. 
In  dem  zur  Linken  befindet  sich  in  der  Wohnstube  a,  der 
Kammer  b,  der  Kiiche  c  und  dem  Flur  d  die  Wohnung 
des  Kastellans  nebst  der  Retirade  e.  In  dem  Anbau  zur 
Rechten  ist  ein  Garderobenzimmer  g,  welches  zugleich  zu 
Konferenzen  benutzt  wird;  h  ist  die  zur  Galerie  fiihrende 
Thiire  und  f  der  Turnsaal. 

2.  Die  Klugesche  Privatturnanstalt  in  Berlin,  Linden- 
sir  ass  e"^"^)  ist  ein  langer  Raum  mit  einer  Kleiderkammer  A 
(Figur  4)  und  einer  Bibliothek  B  an  der  einen  Stirnseite, 
zwischen  welchen  Raumen  der  Haupteingang  liegt.  Das 
ganze  Gebaude  ist  25,11  m  lang  und  7,69  m  breit.  Der 
Turnsaal  selbst  hat  eine  Lange  von  ca.  21,5  m  und  eine 
Breite  von  ca.  7,0  m  im  Lichten,  und  eine  Hohe  von 
5,34  m,  und  kann  50  bis  60  Turner  aufnehmen  und  zweck- 
massig  beschaftigen,  was  namentlich  dadurch  erreicht  worden 
ist,  dass  die  Gerate,  soweit  als  mogUch,  leicht  transportabel 
und  zu  beseitigen  eingerichtet  und  auf  die  moglichst  ge- 
ringste  Raumverwendung  bemesen  worden  sind.  Uber  der 
Kleiderkammer  und  dem  Bibliothekzimmer  befindet  sich  der 
Zuschauerraum.  Ausserdem  ist  noch  ein  zweiter  Turnsaal 
von  12,6  m  Lange  und  4,7  m  Breite  vorhanden. 

Der  Hauptsaal  ist  mit  Oberlicht  versehen,  der  Fuss- 


*)  Allgemeine  Bauzeitung  (Forster)  1846,  S.  303. 
**)  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  (Erbkam),  1864,  S.  323. 
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bocien  ist  gedielt;  der  darunter  liegende  Kellerraum  wlrd 
vielfach  von^  Hokhiilsen_  und  andereii  Vomchtungeii  unter- 


m 


J  r    !  ■  , 


1 

I 


Figur  4. 


brocl 
dieiier 


en,  welche  zur  Aufnahme  una 


Die  Turiihalle  ist 


^efestigung  der  Gerate 
seit  dem  Jahre  1857  in  Bemitzmig. 


Figur  5, 


rrnkalk  in  Gera"^  (Figur  5)  bildet  ein  laiig- 


0.  etwa  31,4  m  Lange  n 


*\  Zeits 


i  I  7,0  m  Breite, 
aiiweseii  (Erbkam),  1864,  S.  %2±. 


welches  ciiircli  ei:  i  Abteiliingen  geteilt  wordeii 

ist,  dereii  eine  uiigenj  die  andere  zu  den. 

Gerateubungen 

Eiii  an  dei  befindlicher  Anbau  von  ca. 

133  111  Lange  1  '  enthalt  aiisser  den  beiden 

Ein-  resp.  Ansf^  Konferenzzimmer  Stnbe 

-iiiid  (iumini^L  fiii  de  tin  i.^^  ;  C  mid  die  AbtrittCe  An 
diesen  Anbrm  --^-v  l  ^ i - , u  Ai^  n  sich  der  auf  einer  Grand"- 
flache  ¥on  ^  riclitete  sogenannte  Steiger- 

tkurm  A.  ¥6linlicher  Weise  von  alien. 

Seiten  her  'n  nhh  t..  cinr'lL^,  Ar  Fussboden  fiir  die  FreA 
iibungen  ist  ^  fiir  die  Gerateiibungen  aber  mit  Lohe 

iiberschiittet» 

4«  .Die  Turnhalle  in  Hamburg^  (Figur  6)  ist  in  Fach- 
werk  eib^'ULy  bildet  ein  langliches  Viereck^  ist  cEo  33  m 


zur  First  aber  14^12  m  hoch,  Dieselbe  ist  durch  zwei 
nadi  der  Lange  der  Halle  aufgestellte  Reihen  von  Saulen 
derartig  geteilt j  dass  nnr  der  mittlere  Raum  7^2  m  breit 
auf  eine  Lange  ¥on  23^5  m  frei  bis  an  das  Dach  reicht^ 


')  Zeitschrift  fiir  Baii,weseii  (Erbkamj,  1864.,  S„  3240 
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'  '      "       ^        L    ^  ifi.'^   ,  —        _    ^      2       4  II  ca»  6,3111 

der  einen 
Geschosse 
gewonnen 

^'        i^'  iji     ^>  I  .  L -U     >  c  i    '  .  -    „     ,  'eren  Saale 

her  erstiegeii  w'erdeii  kaniio  Auf  cier  demselben  gegen- 
iiberliegenden  Seite  ist  mittelst  eines  chorartigen  Ausbaues 
ein  biibscher  Raiim  ziir  Aufstellnng  eines  Klettermastes 
gebildet„  Die  vorgedachten  Galerien  dienen  vornamlich 
als  Zeug-Bodeiij  sodann  zum  Aiifenthalte  von  Zuschauerny 
waiirend  das  Turnen  lediglich  zn  ebener  Erde  stattfindet„ 
5=  .Die  TurnhaUe  in  Darmstadf")  {Fignr  7)  ist  auf  dem- 
selben Grundstiicke  beiegeiij  welches  das  GTmnasium  und 
die  Gewerbeschule  umfassto    Die  Halle  ist  ein  Massivbau 


von  ca.  31,4  m  Lange  und  15,7  m  BreitOj  durch  eine  be- 
weglidie  Wand  A  in  zwei  gleich  grosse  Abteilungen  geteilt 
■iind  an  der  einen  Langseite  mit  einem  Anbau  von  1454  m 


I  Zeitsclirift  fiir  Baiiwesen  (Erbkam),  1864,  S,  12C,, 
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Lange  und  3,77  m  Breite  versehen,  in  welchem  sich  ein 
Geratezimmer  B  und  ein  Lehrerzimmer  C  befinden.  Die  Be- 
leuchtung  der  Halle  geschieht  von  alien  Seiten  in  gewohn- 
licher  Weise.    Die  H5he  der  Halle  betragt  5,96  m. 

6.  Die  Turnhalle  in  Bre?nen^)  (Figur  8)  befindet  sich 
auf  einem  trapezformigen  Grundstiicke,  dessen  lange  Seite 
76,26  m,  dessen  kurze  Seite  62,46  m  und  dessen  Hohe 
73,76  m  betragt.    Die  Turnhalle  ist  31,39  m  im  Lichten 


liTniiin  I  !  I   t  '  I  '  '  '  '  ^  m 

Figur  8. 


lang  und  17,26  m  breit.  Im  ausserst  kraftigen  Ziegel- 
rohbau  ausgefiihrt,  gewahrt  dieselbe  auch  im  Innern  bei 
sichtbarer  Dachkonstruktion,  und  unter  Belassung  eines 
weder  durch  Saulen  noch  durch  Galerien  und  dergl.  be- 
schrankten  freien  Raumes  den  Eindruck  einer  wirklichen 
Halle,  in  welcher  die  Jugend  kdrperlich  gestarkt  und  ge- 
kraftigt,  das  Mannesalter  aber  in  seiner  Kraft  geiibt  und 
erhalten  werden  soli. 

Etwa  4,7  m  sind  in  der  gesamten  Breite  von  der  Lange 


*)  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  (Erbkam),  1864,  S.  325. 
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abgeschnitten,  und  es  befinden  sich  in  diesem  Raume  zu 
ebener  Erde  eine  Kleider-  und  eine  Geratekammer,  im 
oberen  Geschoss  ein  Fechtsaal,  ein  Vorstands-  und  ein 
Hauswartszimmer.  Ein  urspriinglich  auf  dem  andern  Giebel 
projektierter,  indess  an  der  hinteren  Langseite  ausgefiihrter 
Anbau  enthalt  die  Abtritte  und  die  Raumlichkeiten  fiir 
Feuerungs-Material. 

Von  besonderem  Interesse  ist  auch  die  Anordnung  der 
Gerate  und  Geriiste,  sowie  die  Abteilung  der  Lauf-,  Spring- 
und  Wurfplatze  A  im  Freien. 

7.  Die  Turnhalle  in  Stettin^)  (Figur  9)  wegen  der 
Festung  in  Fachwerk   erbaut,   umfasst  in  dem  Hauptbau 


'  '  • '  '  '  '  '  '  I  '  I  I  '  f  '  I  I  I  '  ■  '  I  1  I  I  t  I  I  1  I  I  1  I  t  t  I  I  t  I  t 


Figur  9. 

allein  eine  Flache  von  ca.  47  m  Lange  und  ca.  22  m  Breite, 
dem  anschliessend  an  der  hinteren  Langseite  einen  Anbau 
von  15,7  m  Lange,  5,0  m  Tiefe,  und  an  der  vorderen  Seite 
einen  dergleichen  von  etwa  2,2  m  Breite.  In  einer  Ent- 
fernung  von  3,8  m  von  den  Umfassungswanden  des  Haupt- 
baues  befindet  sich  bei  ca.  4,4  m  Weite  voneinander  eine 


*)  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  (Erbkam),  1864,  S.  325. 
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Reihe  von  Doppelsaulen,  welche  auf  einer  Hohe  von  6,0  m 
liber  dem  Erdboden  eine  ringsum  laufende  Galerie  tragen, 
die  indess  nicht  allein  fiir  Zuschauer,  sondern  vielmehr  ebenso, 
wie  der  untere  Raum  zu  Turniibungen  benutzt  wird. 

Die  Hohe  der  grossen  Halle,  deren  freier  mittlerer 
Raum  39,6  m  lang  und  14,1  m  breit  ist,  betragt  in  den 
Umfassungswanden  9,4  m,  in  der  First  15,4  m.  Die  Dach- 
konstruktion  ist  sichtbar  und  das  Dach  ist  mit  Schiefer 
eingedeckt.  Wahrend  der  an  der  Vorderfront  belegene 
Anbau  die  Zugange  zu  den  Galerien  enthalt,  befinden  sich 
in  dem  auf  der  anderen  Seite  belegenen  eine  Wohnung  fur 
den  Hauswart  A  und  ein  Konferenzzimmer  B;  die  Kleider- 
kammern  C  und  die  Geratekammer  D  befinden  sich  unter 
den  Galerien  auf  den  Giebelseiten. 

Der  Fussboden  ist  gedielt.  Die  Beleuchtung  findet 
bei  Tage  durch  die  in  gewohnlicher  Weise  auf  alien  Seiten 
angeordneten  Fenster,  bei  Abend  durch  2  Gaskronen  mit 
je  18  Flammen  statt.  Die  Heizung  wird  durch  eiserne 
Ofen  bewirkt. 

8.  Die  erste  stddtische  Turnhalle  in  Berlin  an  der 
Prinzenstrasse*)  ist  von  A.  Gerstenberg  1864  erbaut.  (Fig.  10). 
Die  Gesamtanlage  sollte  sowohl  einen  geraumigen  Turn- 
platz,  als  auch  eine  Turnhalle  von  solcher  Ausdehnung  und 
Einrichtung  umfassen,  dass  daselbst  gleichzeitigvier  stadtische 
Schulen  jede  fiir  sich  ihre  Turniibungen  vornehmen,  dass 
aber  auch  eine  Zahl  von  etwa  200  bis  600  Turnern  in 
gemeinsamer  Weise  beschaftigt  werden  konnen.  Die  Anstalt 
sollte  vornehmlich  den  Zwecken  der  stadtischen  hoheren, 
wie  auch  der  sogenannten  Gemeindeschulen  dienen,  fiir 
das  stadtische  Turnwesen  eine  Zentralstelle  sein  und  in 
solcher  Weise  durch  einen  Dirigenten,  welcher  dort  Wohnung 
hat,  vertreten  werden. 

Das  zur  Anlage  verwendete  Grundstiick  hat  einen 
Flacheninhalt  von  51  Ar  und  bietet  eine  Strassenfront  von 
78,5  m  dar;  die  eine  nachbarliche  Grenze  stdsst  recht- 
winkelig,  die  andere  aber  spitzwinkelig  gegen  die  Strasse. 
Zur  Beschaffung  eines  dem  Quadrat  moglichst  nahe  kommen- 
den  Turnplatzes  einerseits,  zur  Herstellung  eines  vollkom- 


*)  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  (Erbkam),  1864.    S.  325. 
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menen  Abschlusses  desselben  gegen  die  Strasse  anderer- 
seits,  sowie  aus  verschiedenen  nebensachlichen  Zwecken 
erschien  es  angemessen,  das  Gebaude  entlang  der  Strasse 


zu  errichten  und  hinter  demselben  den  Turnplatz  anzu- 
ordnen. 

Das  Gebaude  (Fig.  lo)  besteht  aus  einem  Mittelbau 
mit  2  Anbauten  in  den  Fronten  und  aus  2  Fliigelbauten. 
Der  Mittelbau  von  54,9  m  Lange  und  23,5  m  Tiefe, 
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tritt  gegen  die  Strasse  um  7,7  m  zuriick  unci  enthalt  die 
eigentliche  Turnhalle  von  47,1  m  Lange,  22,0  m  Tiefe, 
in  den  Wanden,  namlich  bis  zur  Schalung  der  inneren 
Decke  von  12  m,  im  hochsten  Punkt  der  Decke  aber  von 
15,4  m  Hohe,  mit  1,57  m  breiten,  an  den  langen  Seiten 
entlanglaufenden,  von  Konsolen  getragenen  Galerien.  Der- 
selbe  enthalt  ferner  im  Anschluss  an  die  Halle  die  auf  beiden 
Giebeln  befindlichen  Gerate-  und  Kleiderkammern  im  Erd- 
geschosse,  und  dieimObergeschosse  dariiberliegenden  breiten 
Logen  fiir  Zuschauer.  In  den  vorerwahnten  Vorbauten  be- 
finden  sich  abermals  Geratekammern  und  die  zu  den  Galerien 
fiihrenden  Treppen. 

Die  beiden  Fliigelbauten,  welche  hart  an  der  Strasse 
liegen,  messen  je  11,77  ^  Front  bei  31,4  m  Tiefe, 

welche  letztere  so  bedeutend,  dass  die  Anordnung  von  je 
einem  innern  Hofe  erforderlich  gewesen  ist.  Der  links- 
seitige  Fliigel  lauft  infolge  des  wegen  der  spitz winkeligen 
Grenze  getroffenen  Anordnung  des  Gesamtgrundrisses  an 
der  Hinterfront  auf  Null  aus,  so  dass  dort  also  der  Mittel- 
bau  nur  mit  einem  Fliigel  erscheint.  Der  linksseitige  Fliigel 
enthalt  im  Erdgeschosse  eine  Vorhalle,  die  Wohnung  des 
Hauswarts  und  geraumige  Zugange  zur  Halle  und  zur  Treppe; 
im  ersten  Geschosse  einen  Fechtsaal  mit  Nebenraum,  und 
im  zweiten  Geschosse  eine  Lehrerwohnung.  Der  rechts- 
seitige  Fliigel  dagegen  enthalt  ausser  der  Durchfahrt  eine 
Vorhalle,  Portierzimmer,  die  Abtrittsanlage  und  2  Treppen; 
im  ersten  Geschosse  einen  Fechtsaal,  Garderoben  und  Kon- 
ferenz-  resp.  Bibliothekzimmer;  im  zweiten  Geschosse  die 
Wohnung  fiir  den  Direktor.  Auch  bietet  das  Halbgeschoss 
noch  Wohnungs-  und  Geschaftsraume  dar. 
In  der  Figur  10  bedeutet: 

a  die  Turnhalle, 

b  die  Kleiderkammer, 

c  die  Geratekammer, 

d  Zimmer  des  Hauswarts, 

e  Hof, 

f  Vorhalle, 

g  Zimmer  fiir  den  Portier. 
Der  gesamte  Bau  ist  wegen  der  ohnehin  in  ansehn- 
licher  Tiefe  erforderlich  gewesenen  Fundamente  unterkellert; 
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der  Mittelbau  ist  nur  Balkenkeller,  die  Fliigelbauten  sind 
mit  gewolbten  Kellern  versehen  worden,  welche  Raume  zur 
Aufbewahrung  von  Geraten,  Feuerungsmaterial  und  dergl. 
zu  benutzen  sind. 

Die  Turnhalle  selbst  bietet  den  im  Programme  vor- 
geschrieben  gewesenen  Raum  von  985  Dm  zu  den  Turn- 
libungen  dar,  welcher  wegen  der  beabsichtigten  Beschaftigung 
von  gleichzeitig  4  Abteilungen  durch  transportable  Schranken 
in  ebensoviel  Teile  von  je  23,5  m  Lange  und  11,0  m  Breite 
geteilt  werden  kann;  diesen  Abteiiungen  entsprechen  auch 
die  in  gleicher  Zahl  vorhandenen  Garderoben  und  Zugange. 
Der  Raum  fiir  Zuschauer  ist  durch  Anlegung  von  Langs- 
galerien  sowohl,  als  auch  von  grosseren  auf  den  Giebeln 
angeordneten  Logen  beschafft  worden.  An  Treppen  sind 
5  vorhanden. 

Die  Beleuchtung  erfolgt  von  den  Langseiten  her  mittelst 
grosser  durch  die  Galeriebriistung  durchbrochener  Fenster, 
auch  ist  fiir  die  Abendbeleuchtung  durch  Gas  gesorgt,  und 
es  sind  zu  diesem  Zwecke  20  von  den  Tragern  der  Galerien 
herabhangende  Arme  von  je  3  bis  5  Flammen,  6  kleinere 
in  den  Logen  hangende  Kronen  von  12  bis  18  Flammen, 
desgl.  4  von  der  Decke  der  Halle  herabhangende  Kronen 
von  36  und  endlich  eine  desgleichen  von  60  Flammen  in 
Aussicht  genommen  v^orden,  derartig,  dass  es  fiir  die  ge- 
wohnlichen  Ubungen  nur  der  Arme  an  den  Galerien  bedarf, 
eine  vollstandige  Beleuchtung  aber  fiir  grossere  Turnfest- 
lichkeiten  jederzeit  statthaben  kann. 

Das  Gebaude  ist  in  Ziegelrohbau  mit  Steinen  aus  der 
Lindower  Ziegelei  von  Baumann  und  den  Terrakotten  aus 
der  March'schen  Fabrik  in  Charlottenburg  ausgefiihrt. 

Der  hinter  der  Turnhalle  belegene  Platz,  welcher  durch- 
weg  um  etwa  1,9  m  hat  erhoht  werden  miissen,  ist  mit 
Eichen  und  Ahorn  bepflanzt.  Durch  die  hierdurch  ent- 
standenen  Baumreihen  werden  gleichzeitig  die  verschiedent- 
lichen  Abteilungen  gebildet,  welche  je  nach  den  aufzustellen- 
den  Geriisten  und  Geraten  erforderlich  sind. 

Die  Baukosten  sind  auf  264000  Mk.,  und  die  Kosten 
fiir  Gerate  auf  15000  Mk.  veranschlagt  worden. 

9.  Die  Zentralturnhalle   in  Augsburg'^)   ist   im  Jahre 

*j  Zeitschrift  des  bayerischen  Arch.-  &  Ing.-Vereins  iSjGjjy  S.  79. 
Osthoff,  Turnhallen.  3 
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1874  und  1875  vom  Baurat  L.  Leybold  erbaut.  Dieselbe 
steht  mit  der  Hauptfront  an  der  Halderstrasse  gegen  Nordeii 
und  es  liegt  zwischen  der  Turnhalle  und  der  Schrannen- 
halle  der  Turnplatz  fiir  die  Freiiibungen. 

Das  Gebaude  (Figur  11)  besteht  aus  einem  Vorder- 
bau,  der  eigentlichen  Turnhalle,  und  einem  kleineren  An- 
bau  riickwarts. 

Das  Vordergebaude  enthalt  im  Parterre  ein  grosses 
Vestibiil  (i)  welches  vom  Vorplatz  durch  einen  Glasabschluss 
getrennt  ist,  eine  Wohnung  fiir  den  Hausmeister  (3)  eine 
grosse  Garderobe  {2)  und  eine  Treppe,  die  zum  ersten  Ge- 
schoss  und  zur  Galerie  fuhrt;  in  dem  ersten  Geschosse 
ebenfalls  ein  Vestibul,  iiber  den  Raumen  der  Hausmeister- 
wohnung  ein  Beratungszimmer  fiir  die  Feuerwehr  und  ein 
kleines  zur  Galerie  fiihrendes  Zimmer  fiir  die  Turnlehrer, 
dann  iiber  der  Garderobe  ein  grosses  Versammlungszimmer. 

Die  eigentliche  Turnhalle  hat  eine  Lange  von  30,0  m, 
•eine  Breite  von  23,5  m  und  eine  Hohe  im  Mittel  von  2  1,8  m, 
somit  eine  Grundfiache  von  705,0  Dm.  Rings  um  die  Halle 
ist  eine  Galerie  von  4,6  m  Breite  gefiihrt,  welche  eine  H5he 
von  4,6  m  iiber  dem  Fussboden  der  Halle  hat.  Der  hintere 
Anbau  enthalt  im  Parterre  und  im  ersten  Geschoss  ein 
Zimmer  fur  den  Turnlehrer  (5)  ferner  Abtritte  (6)  und  eine 
zweite  Treppe. 

Zur  Erwarmung  der  Halle,  Garderobe  und  der  oberen 
Eeratungszimmer  ist  Dampfheizung  eingerichtet.  In  der 
Halle  stehen  in  Nischen  10  Dampfheizungsofen,  zu  welchen 
die  frische  Luft  von  Aussen  durch  Klappen  zugefiihrt  wird. 
Die  verbrauchte  Luft  wird  durch  8  Ventilationsschachte, 
die  iiber  das  Dach  fiihren,  abgeleitet.  Ausserdem  sind  zum 
Zwecke  der  Ventilation  in  den  beiden  Oberlichtern  der 
Halle  Offnungen  von  je  i  Dm  Grosse  vorhanden,  und  es: 
sind  die  iiber  das  Dach  gefiihrten  Oberlichter  mit  Dach- 
klappen  versehen.  Die  Decken  sind  verputzt  und  haben 
Fehlboden-Auffiillung  erhalten.  In  dem  Beratungszimmer 
und  der  Garderobe  sind  neben  der  Dampfheizung  gewohn- 
liche  Ofen  aufgestellt,  so  dass,  wenn  die  Zentralheizung 
nicht  in  Thatigkeit  ist,  einzelne  Zimmer  geheizt  werden 
konnen.  Auch  fiir  die  Halle  sind  zu  gleichem  Zwecke 
Kamine  vorgesehen.    Bei   der  Zentralheizung  kann  iiber- 

3* 
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dies  jeder  einzelne  Ofen  abgeschlossen  werden.  Der  Dampf- 
kessel  befindet  sich  im  Souterrain  unter  dem  Vestibiil. 

Die  beiden  Treppen  bestehen  aus  Granit  mit  Eichen- 
holzbelag  und  sind  mit  feuersicherer  Uberwdlbung  versehen. 
Der  Fussboden  der  Halle  besteht  durchweg  aus  5  cm  starken 
Dielen. 

Die  samtlichen  Turngerate  sind  unter  der  Galerie  an- 
gebracht  und  so  eingerichtet,  dass  dieselben  ausgehoben 
und  beseitigt  werden  konnen.  Die  Offnungen  im  Boden 
werden  durch  kleine  Deckel  verschlossen,  so  dass  die  Halle 
auch  fiir  andere  Zwecke  verwendet  werden  kann.  Der 
mittlere  Raum  und  die  Galerie  sind  fiir  die  Freiiibungen 
bestimmt. 

Das  ganze  Gebaude  ist  mit  Gaseinrichtung  versehen; 
in  der  Halle  sind  22  Doppelarme  an  den  Unterziigen  iiber 
und  unter  der  Galerie  zwischen  den  Saulen;  ausserdem  ist 
in  der  Mitte  der  Decke  zwischen  den  beiden  Oberlichtern 
ein  grosser  schmiedeiserner  Kronleuchter  mit  80  Flammen 
vorhanden,  welcher  jedoch  nur  bei  feierlichen  Gelegenheiten 
benutzt  wird.  Die  Gebaude-Eindeckung  ist  in  Schiefer  ge- 
schehen. 

Die  Kosten  des  Baues  betrugen  ca.      123500  Mk., 
„        „        fiir  die  Dampfheizung  „  13400 

fiir  Gasbeleuchtung    „  5  000  „ 

„        „       fiir  Turngerate  „  3  500  „ 

Zusammen     145  400  Mk. 

10.  Das  G  eh  dude  fiir  die  Zivilahteilung  der  Zentral- 
Turnanstalt  ( Turnlehrer-Bildungsanstalt)  in  Berlin,  Friedrich- 
strasse"^),  ist  ein  langer  Bau,  welcher  hinter  dem  Seminar- 
Hauptgebaude  A  (Figur  12)  steht. 

In  dem  Grundrisse  bezeichnet:  a  die  Wohnung  des 
Hauswarts,  b  der  Aufenthalt  und  c  der  Turnsaal  fiir  Madchen, 
d  das  Ankleidezimmer  und  die  Garderobe,  e  der  Aufenthalt 
fiir  die  Eleven,  f  und  g  kleiner  und  grosser  Turnsaal  fiir 
Manner,  h  Gerateraum. 

Diese  Gebaude  sind  zum  Teil  zweigeschossig.  Das 
zweite  Geschoss  ist  fiir  Verwaltung,  Vortragsaal  und  Modell- 
raum  bestimmt.    Die  Anschlagsumme  fiir  den  Bau  betrug 


*)  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  (Erbkam),  1879,  S.  433. 
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276000  Mk.,  d.  s.  210  Mk.  p.  Dm  fiir  die  zweigeschossigen 
und  150  Mk.  p.  Dm  fiir  die  eingeschossigen  Teile. 

1 1 .  Die  Turnhalle  in  der  Dorotheenstddtischen  Real- 
schule  und  des  Friedrich  Werderschen  Gymnasiums  in  Berlin,. 
Dorotheenstrasse''),  ist  1874  und  1875  mit  den  Schulgebauden 
vom  Stadtbaurat  Blankenstein  erbaut,  und  nimmt  die  eine 
Langsseite  eines  rechteckigen  Grundstiicks  ein,  deren  andere 
Langsseite  das  Direktorialgebaude  besetzt,  wahrend  die 
beiden  schmalenSeiten  an  derDorotheenstrasse  vom  Friedrich 
Werderschen  Gymnasium  und  an  der  Georgenstrasse  von 
der  Dorotheenstadtischen  Realschule  eingenommen  werden. 

Die  Halle  besteht  aus  einem  Turnsaal  a  (Figur  13)^ 
einem  Gerateraum  b,  Zimmer  fiir  den  Turnwart  c,  Retiraden 
fiir  die  Realschule  d,  Garderoben  e,  und  Retiraden  fiir  das 
Gymnasium  f.  Die  Turnhalle  wird  durch  4  grosse  eiserne 
Ofen  geheizt. 

Die  Baukosten  betrugen: 


3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 
1 1 
1 2 

13 

14 

15 
16 


Fundierung  .... 
Maurerarbeitslohn 
Maurermaterial  . 
Zimmererarb.  inkl.  Material 
Stakerarbeiten 
Asphaltarbeiten  . 
Steinmetzarbeiten 
Schieferdeckerarbeiten  . 
Klempnerarbeiten 
Tischlerarbeiten  . 
Schlosserarbeiten 
Glaserarbeiten 
Malerarbeiten 
Innere  Einrichtung  . 
Ofenarbeiten  .... 


Insgemein 


97  429,06  Mk. 
14  792,68 

36  359.25 

16  ^22,OJ 
832,82 

724.92 

1  745,65 

554.85 
4  61 1,74 

2  574.92 
9  351.72 

243.9S 

I  377.49 
6  462,6 1 

943.31 

6 


201  459,50  Mk. 


Summa 

Da  die  von   der  Turnhalle,   inkl.  Anbauten  bebaute 
Grundflache  757,3  Dm  betragt,  so  betragen  die  Baukosten: 
p.  Dm  Grundflache  =     266,02  Mk. 
u.  p.  kbm  Gebaude  =       14.17  » 


')  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  (Erbkam),  1878,  S.  il. 
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12.  Die  Ze7itral'Tu7'nhalle  in  Karlsruhe"^)  ist  1869  ^^s 
Staatsmitteln  vom  Professor  Lang  erbaut  zu  dem  Zwecke 
eine  Anstalt  in  sich  aufzunehmen,  deren  Ziel  die  Ausbildung 
von  Lehrern  ist,  um  allmahlig  den  Turnunterricht  an  samt- 
lichen  Schulen  des  Landes  als  obligatorischen  Unterricht 
einfiihren  zu  konnen.  Ausserdem  erhalten  die  Schiller  des 
Lyceums,  des  Realgymnasiums,  des  evangelischen  Schul- 
lehrerseminars  etc.  in  diesem  Gebaude  Turnunterricht. 

Der  Flacheninhalt  des  Bau-  und  Turnplatzes  betragt 
108  Ar.  Die  Halle  hat  18  m  Breite,  bis  zur  First  12  m 
Hohe,  bei  einer  Lange  von  45  m  inkl.  der  beiden  Giebel- 
vorlagen. 

Die  Dachkonstruktion  besteht  aus  Bohlenbogen,  welche 
in  15  m  Entfernung  voneinander  angeordnet  sind. 

Die  Halle  ist  leicht  ausgemalt.  Die  Turngeriiste  und 
Gerate  sind  so  hergestellt,  dass  sie  ohne  grosse  Miihe  ent- 
fernt  werden  konnen,  wodurch  die  Moglichkeit  geboten  ist, 
die  Halle  zu  andern  Zwecken  zu  benutzen,  was  um  so 
leichter  angehen  diirfte,  als  der  Boden  mit  einem  doppelten 
Dielenbelag  versehen  ist. 

Das  Mauerwerk  besteht  aus  Bruchsteinen  und  es  sind 
die  ausseren  Flachen  derselben  mit  gerichteten  Steinen  ge- 
bildet,  so  zwar,  dass  zum  Sockel  und  der  Vertikalgliederung 
der  Mauern  rote,  zu  den  iibrigen  Mauerflachen  gelbe  Sand- 
steine  verwendet  wurden.  Die  behauenen  Steine  sind  meist 
TOte  Sandsteine.  Die  Gesimse,  auf  welchen  die  Holzgesimse 
aufruhen,  bestehen  aus  gebrannten  Steinen,  und  es  sind 
die  Friese  der  beiden  Pavilions  mit  Sgraffito-Malerei  ver- 
sehen. Als  Deckmaterial  wurden  blaue  und  violette  belgische 
Schiefer  gewahlt  und  mit  denselben  die  Dachflachen  mosaik- 
-artig  eingedeckt. 

In  dem  linken  Pavilion  befindet  sich  die  Wohnung  des 
Vorstandes  i  (Figur  14).  In  dem  rechten  Pavilion  ist  ein 
Zimmer  fiir  den  Vorstand  (5)  und  ein  Lehrsaal  (6)  disponiert. 
Neben  der  grossen  Turnhalle  (3)  befinden  sich  links  und 
rechts  je  eine  Garderobe  (2).  Am  hinteren  Ende  der  Halle 
sind  die  Treppen  und  ein  Raum  fiir  Geratschaften  (4). 


*)  Breymann-Lang,  Allg.  Konstruktions-Lelire,  II.  Tell,  S.  253. 
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13.  Die  Turnhalle  des  Turnkluhs  in  Hannover,  Masch- 
strasse""),  ist  1864  und  1865  von  W.  Schultz  mid  W.  Heuers 
erbaut.    Das  Gebaude  besteht: 

a)  Aus  der  eigentlichen  Turnhalle  (i)  (Figur    15)  von 


Figur  14 


*)  Deutsche  Bauzeitung,  1868,  S.  265. 
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546  Dm  lichter  Grundfiache,  bei  29,2  m  Lange  und 
18,7  m  Breite,  und  einer  Hohe  von  5,84  m  bis  zum 


Figur  15 


Kampfer  und  10,8  m  bis  zum  Scheitel  des  mittleren 
spitzbogigen  Brettergewolbes. 
b)  Aus  einem  Vorderbau  an  der  Maschstrasse,  welcher 
enthalt : 

Im  Erdgeschosse: 
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Gerateraume  (2). 

Die  Garderobe  von  88,3  Dm  lichter  Grundflache  (4), 
nebst  Wasch-  und  Toilette-Raum  (2). 

Die  Vorhalle  des  Turnraums,  in  welcher  sich  die 
Haupttreppe  befindet  (5). 

Die  Wohnung  des  Hausverwalters  (6),  bestehend  aus 
Stube,  zwei  Schlafkammern,  Kiiche,  Speisekammer 
und  Korridor,  nebst  Keller  unter  derselben. 
Im  oberen  Geschosse: 

Den  Fechtsaal,  zugleich  zur  Abhaltung  von  General- 
Versammlungen  bestimmt,  von  99,0  Dm  lichter 
Grundflache. 

Das  Beratungs-Zimmer  fiir  den  Vorstand  des  Vereins 
von  ca.  42,7  Dm  Grundflache. 
In  Verbindung  mit  der  Vorhalle,  dem  Fechtsaale  und 
dem  Beratungszimmer  ist  an  der  einen  Schmalseite  der 
Halle  in  Fussbodenhohe  des  zweiten  Geschosses  des  Vorder- 
baues  eine  Empore  fur  Zuschauer  in  2,92  m  Breite  an- 
geordnet. 

Ein  Treppenturm  mit  aus  Backsteinen  gemauerter 
Wendeltreppe  stellt  eine  direkte  Verbindung  der  Turnhalle 
mit  der  Empore  und  den  iibrigen  oberen  Raumen  her  und 
macht  zugleich  den  Keller  und  den  Dachraum  iiber  der 
Halle  zuganglich.  Ein  dem  Gerateraum  sich  anschliessen- 
des,  in  Fachwerk  aufgefiihrtes  Nebengebaude  enthalt  die 
erforderlichen  Aborte  und  Pissoirs  und  einige  Stallraume 
fiir  den  Hausverwalter. 

Das  Hauptgebaude  ist  ganz  im  Massivbau  und  zwar 
in  gothischem  Stile  in  engem  Anschlusse  an  die  Konstruk- 
tionen  und  Formen  des  im  Mittelalter  so  eigenartig  ent- 
wickelten  norddeutschen  Backsteinbaues  ausgefiihrt.  Dabei 
wurde  das  Prinzip  befolgt,  im  Ausseren,  wie  im  Inneren 
die  Konstruktion  aller  einzelnen  Teile  soweit  nur  immer 
moglich  ohne  verdeckende  Hiille  zu  Tage  treten  zu  lassen, 
und  es  wurde  demgemass  von  der  Anwendung  einer  Ver- 
putzung  der  Mauerflachen  im  Ausseren  vollig  und  auch  im 
Inneren,  soweit  es  nur  irgend  erreichbar  war,  abgesehen. 
Verputzt  sind  nur  die  Wohnraume  des  Hausverwalters  und 
das  Beratungszimmer  fiir  den  Vorstand,  wahrend  die  Turn- 
halle selbst,  gleich  der  Vorhalle,  der  Garderobe  und  dem 
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Fechtsaale,  unverputzte,  mit  gelben  unci  roten  Backsteinen 
verschiedenartig  gemusterte  innere  Wandflachen  zeigt.  In 
gleichem  Sinne  ist  auch  die  natiirliche  Farbe  des  Holzwerks 
der  Thiiren,  Fenster,  getafelten  Decken,  aller  sichtbaren 
Gebalke  und  Dachkonstruktionen  etc.  unverdeckt  beibehalten 
und  durch  einen  durchsichtigen  Firniss-,  Lack-,  resp.  Wachs- 
Anstrich  geschiitzt.  Auf  diesen  Grundton  ist  dann  die 
dekorative,  in  der  Halle  verhaltnismassig  reich  auftretende 
Malerei  mit  reinen  Farben  und  Gold  ausgefiihrt. 

Mit  Ausnahme  einiger  Sandstein-Stufen  und  Schwellen 
tritt  der  rote  Backstein  als  das  eigentliche  Mauermaterial 
auf,  aus  welchem  auch  —  mit  Anwendung  von  Glasuren 
fiir  alle  dem  Wetter  in  hdherem  Masse,  als  die  schlichten 
Mauerflachen,  ausgesetzten  Teile —  samtliche  feineren  Mauer- 
konstruktionsteile  und  die  ornamentalen  Gliederungen,  Ge- 
simse,  Friese  und  das  Mauerwerk  der  Fenster  bestehen* 
Samtliche  Wasserschlage,  als  Sockelschragen,  Fenstersohl- 
banke,  Giebel-  und  Strebepfeiler-Abdeckungen,  sowie  auch 
die  gemauerten  Dacher  der  Laube  iiber  dem  Haupteingange 
sind  mit  Vermeidung  von  RoHschichten,  deren  vertikale 
Fugen  so  leicht  dem  inneren  Mauerwerk  Feuchtigkeit  zu- 
fiihren,  ganz  von  dunkelbraun-,  resp.  griinglasierten  abge- 
schragten  Steinen  hergestellt.  Bei  den  Einfassungen  der 
Thiiren,  Fenster  und  sonstigen  OfFnungen  wechseln  teils 
griin,  teils  schwarz  glasierte  Formsteine  mit  unglasierten. 
Samtliche  Dacher  sind  mit  glasierten,  verschiedenfarbigen 
Dachpfannen  in  einfachen  Mustern  gedeckt. 

Da,  behufs  moglichst  freier  Benutzung  der,  der  Heizbar- 
keit  und  der  Kosten  wegen  nicht  allzuhoch  auszufiihrenden 
Turnhalle,  durchgehende  Balken  oder  Zugstangen  in  der- 
selben  vermieden  werden  sollten,  war  eine  starke  Wider- 
lagskonstruktion  gegen  den  Schub  des  ganz  in  Holz  aus- 
gefiihrten  Dachstuhles  erforderlich  und  erschien  es  zweck- 
massig,  das  Widerlager  teilweise  in  die  Halle  hineinzuziehen 
und  in  derselben  als  Stiitzen  in  0,88  m  Entfernung  von 
der  Wand  Backsteinsaulen  von  2  Stein  Starke  anzuordnen. 
Diese  sind  in  der  Langenrichtung  der  Halle  mittelst  Gurt- 
bogen  miteinander  verbunden  und  tragen  zunachst  die  eigent- 
liche Stiitzmauer  der  Dachkonstruktion.  Die  zwischen  dieser 
und  der  Aussenmauer  sich  bildenden  Joche  w^urden  mit 
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Stein  starken  spitzbogigen  Tonnengewolben,  deren  Gewicht 
das  Widerlager  verstarkt,  uberdeckt.  Behufs  thunlichster 
Verminderung  der  Hohe  der  Aussenmauer  wurde  dieselbe 
in  den  einzelnen  Jochen  entsprechende  Giebel  aufgelost^ 
deren  hinterliegende  Dacher  in  das  Hauptdach  der  Halle 
einschneiden.  Die  durch  die  Saiilen  entstandene  Abteilung 
und  der  hinter  denselben  gewonnene  Raum  ist  beim  Turnen 
selbst,  ferner  als  Kommunikationsgang  wahrend  desselben^ 
und  nach  dem  Turnen  zur  Aufnahme  der  beweglichen  Ge- 
rate  sehr  vorteilhaft  zu  benutzen. 

Der  Hauptraum  der  Halle  kann  durch  Beseitigung  der 
mittelst  im  Fussboden  versenkter  gusseiserner  Hiilsen  auf- 
zustellenden  Gerate  vollig  frei  gemacht  werden. 

Die  Kosten  haben  betragen: 

a)  fiir  das  Hauptgebaude  und  das  Neben- 

haus,  inkl.  Bauplan  und  Bauleitung  59  400  Mk. 

b)  fiir  Einfriedigung  des  Grundstiicks  und 

fiir  Trottoir   .   2  250  Mk, 

c)  fiir  Turngerate  und  Inventar     .     .     .        6  600  Mk. 

Summa    68  250  Mk. 

14.  Die  stddtische  Turnhalle  in  Hof^)  ist  in  den  Jahren 
1867  und  1868  vom  Stadtbaurat  J.  G.  Thomas  erbaut. 
Das  Gebaude  liegt  zwischen  mehreren  Schulen.  Auf  dem 
Situationsplane  (Figur  16)  bedeutet:  A  die  Turnhalle,  B 
den  Turnplatz,  C  die  Abtritte  zur  Turnhalle,  D  die  Neu- 
stadter-  Deutsche  Schule,  E  den  Requisitenraum  zur  Turn- 
halle, F  einen  hohen  Garten,  G  eine  Terrasse,  H  die  Barren,. 
I  die  Recke,  K  den  Sprunggraben,  L  Hofe,  M  das  alte 
Gymnasium,  N  den  Gymnasiumsplatz,  P  das  neue  Gymnasium,. 
Q  den  stadtischen  Lagerhof,  R  den  alten  Stadtgraben,  S 
die  alte  Stadtmauer,  T  die  Wirtschaft  Lowengrube,  U  Staats- 
Gebaude,  V  die  Reithalle,  W  das  Stadttheater,  X  die  Theater- 
strasse,  Y  die  sachs.  Auguststrasse. 

In  dem  Grundrisse  (Figur  17)  bezeichnet:  A  den  Turn- 
saal,  B  die  Durchfahrt,  C  die  Bodentreppe,  D  Garderobe- 
Zimmer,  E  Ofen,  F  Requisitenraum,  G  Tragsaule,  H  Galerie^ 


*)  Die  stadtische  Turnhalle  in  Hof,  von  Joh.  G.  Thomas,  Stadt- 
baurat, 2.  Auflage,  Hof  1872. 
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I  Lehrerzimmer,  K  Treppe  zum  2ten  Abtritt  fiir  die  Turn- 
halle,  L  Abtritte.  ^ 

Von  der  ndrdlichen  Eingangsthiir  anfangend  zeigt  der 
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Grundriss  zunachst  einen  Vorplatz,  rechts  ein  Zimmer  fiir 
Turnlehrer,  links  ein  Garderobezimmer  und  einen  Aufgang 
zur  Galerie,  dann  den  Turnsaal.  Hinter  demselben  liegt 
der  Requisitenraum  fiir  Turngerate,  in  welchem  sich  wieder 
ein  Aufgang  zur  hinteren  Galerie  befindet.  Fiir  Abtritte 
ist  an  2  verschiedenen  Orten  vollstandig  gesorgt.  Eine 
Wohnung  fiir  den  Hausmeister  schien  nicht  notwendig,  da 
man  annahm,  dass  dessen  Dienst  einem  der  beiden  ganz 
in  unmittelbarer  Nahe  wohnenden  Schuldiener  iibertragen 
werden  konne. 

Die  Flacheninhalte  samtlicher  Raume  sind  folgende: 


Vorplatz   12,63  Dm 

Garderobezimmer      ...  20,63 

Treppenraum  daselbst   .     .  2,46  „ 

Lehrerzimmer   23,67  „ 

Turnsaal   331,15  „ 

Requisitenraum     ....  95,65  „ 

Summa  486,19  Dm 
Die  Wande  undFreitreppen,exkl. 
der  als  Strebepfeiler  fiir  die 
Reithalle  dienenden  Mauer  in 

der  Terrain-Ebene      .    .    .  69,32  Dm 

Flache  der  ganzen  Geb.  555,51  Dm 

Die  vordere  Galerie  liegt  auf  der 
Decke  der  beiden  Zimmer  und 

des  Vorplatzes  und  ist  gross  62,79 


Die  hintere  Galerie  liegt  auf 
einem  Teile  des  Requisiten- 
raumes  und  schliesstdieDecke 
desTurnsaales  gegen  die  Reit- 
bahn  regelmassig  ab;  ihre 
Grosse  betragt  37,07  Dm 

Zus.    99,86  Dm 


Der  Zugang  zur  hinteren  Galerie 
und  zur  Treppe  des  Boden- 
raumes  befindet  sich  gleichfalls 
iiber  dem  Requisitenraume  u. 
enthalt  11,92  Dm 

Somit  die  Flache  der  iiber  der 

Treppe  liegenden  Raume         1 11,78  Dm 
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Unterhalb  der  beiden  Zimmer  sind  von  Aussen  bei  c 
und  d  (Figur  1 7)  zugangliche  Souterrainraume  zur  Auf- 
bewahrung  von  Steinkohlen  angelegt.  Der  westliche  dient 
fur  die  Turnhalle,  der  ostliche  d  mit  der  Einfalldffnung  e 
fiir  das  Gymnasium. 

Die  Konstruktionen  sind  durchweg  einfach.  Die  Fun- 
damente  bis  zur  Sockeloberflache  sind  von  Bruchsteinen 
hergestellt.  Die  Sockelecken,  das  Sockelband  und  der 
Briistungsfuss  sind  mit  gestockten  Granit-Werkstiicken,  die 
Zwischenflachen  des  Sockels  mit  gestockten,  schichtenmassig 
bearbeiteten  Kalksteinen  verkleidet.  V on  Granit  sind  ausser- 
dem  die  Freitreppen,  der  Plattenbelag  des  Vorplatzes,  das 
untere  Brustungsgesims,  die  Einfassung  der  nordlichen  Ein- 
gangsthiir  und  die  Briistungsstiicke  an  der  westlichen  Aus- 
gangsthiir  ausgefuhrt.  Das  Mauerwerk  oberhalb  des  Sockels 
ist  hauptsachlich  aus  Backsteinen  konstruiert.  Die  Wand- 
Aachen  sind  mit  Kalkmortel  abgeputzt. 

Auf  einem  durchaus  hohlen  Raume  von  0,73  m  Hohe, 
welcher  durch  die  4  gegeniiberliegenden  Offnungen  im  Sockel 
und  durch  ein  iiber  die  Dachflache  hinausgehendes  Rohr 
bei  s  mit  der  ausseren  Luft  in  Verbindung  steht,  ruht  auf 
Steinunterlagen  das  Gebalk  fiir  den  Turnsaal.  Auf  dem- 
selben  befindet  sich  ein  4,8  cm  starker  gespundeter  Doppel- 
dielenbelag  von  ausgesuchtem  Fichtenholze  mit  Nagelung 
durch  die  Feder,  so  dass  kein  Nagelkopf  sichtbar  ist. 

Die  Wande  des  Saales  haben  ringsum  auf  Fenster- 
briistungshohe  eine  gestemmte  Lambris,  und  sind  dariiber 
glatt  verputzt. 

Die  Decke  ist  berohrt  und  glatt  verputzt.  In  der 
Mitte  derselben  ist  eine  2,1  m  weite  kreisrunde  Offnung: 
angebracht,  teils  der  Liiftung  wegen,  teils  um  bei  Festlich- 
keiten  einen  auf  dem  Boden  befindlichen  Kronleuchter  herab^ 
lassen  zu  konnen. 

Die  Dachkonstruktion  besteht  aus  einer  einfachen  zwei- 
sauligen  Hangewerkskonstruktion  mit  Anwendung  von  Hang- 
eisen.    Die  Dachdeckung  geschah  mit  Schiefer. 

Die  Heizung  der  beiden  Zimmer  ist  mit  gewohnlichen 
Kanonenofen  bewirkt.  Im  Turnsaale  befindet  sich  ein  grosser 
Kanonenofen  und  ein  Regulier-Fiillofen  aus  Gusseisen.  Mit 
der  Heizung  verbunden  ist  eine  Ventilationsvorrichtung  an- 

Osthoff,  Turnhallen.  a 
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gelegt,  welche  Lufterneuerung  unci  gleichmassige  Erwarmung 
des  Saales  bewirken  soil.  Es  sind  namlich  die  Rauchrohren 
bis  iiber  das  Dach  von  starkem  Eisenbleche  hergestellt. 
Rings  um  diese  Rohren  sind  freie  Raume  von  7,2  cm  Weite 
gelassen,  welche  in  der  Wand  bis  zum  Fundamente  herab- 
gefuhrt,  unter  dem  Fussbodengebalke  nach  fg  und  hi  (Fig.  17) 
in  gemauerten  Kanalen  fortgeleitet  sind  und  bei  den  an- 
gebrachten  Offnungen  f  und  h  im  Saale  miinden.  Je  nach 
dem  Grade  der  Erwarmung  des  um  die  Rohren  befindlichen 
Raumes  wird  eine  grossere  oder  geringere  Stromung  statt- 
finden,  welche  die  Luft  bei  den  Offnungen  f  und  h  auf- 
saugt  und  dadurch  eine  Zirkulation  hervorbringt,  die  eine 
moglichst  gleichmassige  Erwarmung  nach  sich  zieht.  Statt 
der  gebrauchten  Luft  wird  frische  von  Aussen  durch  Un- 
dichtigkeiten  der  Fenster  und  Thiiren  und  durch  die  Poren 
der  Wande  eindringen  und  somit  eine  Lufterneuerung  statt- 
finden.  In  der  besseren  Jahreszeit,  in  welcher  nicht  ge- 
heizt  wird,  lasst  sich  durch  die  Deckenofifnung  und  durch 
die  Fenster  der  Galerie  etc.  geniigend  frische  Luft  ein- 
fiihren. 

Die  Beleuchtung  der  Turnhalle  geschieht  mit  Gas. 
Der  Saal  hat  an  samthchen  Pfeilern  der  Lang-  und  Quer- 
Avande  12  Wandarme  von  zus.  28  Flammen.  Ferner  be- 
finden  sich  noch  auf  der  vorderen  Galerie  2  und  auf  der 
hinteren  ebenfalls  2  Wandleuchter  mit  je  3  Flammen.  Der 
Eingang,  die  beiden  Zimmer,  die  Treppen,  der  Requisiten- 
raum  und  die  Abtritte  haben  gleichfalls  entsprechende  Be- 
leuchtung durch  10  Flammen  erhalten. 

Um  bei  besonderen  Anlassen  eine  festHche  Beleuchtung 
zu  schaffen,  ist  ein  schmiedeiserner,  kreisrunder  Kron- 
leuchter  von  2,04  m  Durchmesser  mit  120  Flammen  im 
Bodenraume  angebracht,  welcher  durch  die  Deckenoffnung 
herabgelassen  werden  kann. 

In  dem  Turnsaale  sollen  2  Schulklassen  von  je  60 
Schiilern,  ohne  einander  zu  stdren,  gleichzeitig,  die  eine 
in  Freiiibungen,  die  andere  an  Geraten  turnen  konnen. 

In  folgendem  ist  eine  nahere  Beschreibung  der  haupt- 
sachlichsten  Gerate  und  deren  Kosten  gegeben: 
a)  Das  Klettergeriist  enthalt  1 18,78  Ifd.  m 
Fichtenholz.  Die  Hauptstander  sind  ^^/i9 
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cm,  der  vordere  Holm  ^^/2o  cm,  die 
librigenHolme  ^^/i5  cm  stark.  DieSchmied- 
■eisen-Teile  wogen  104  kg  und  guss- 
eisernen  576  kg.  Das  ganze  Geriist 
kostete  samt  Anbringen  u.  Anstreichen  680,60  Mk. 

h)  Eine  eiserne  Reckstange,  2,36  m 
lang,  3,5  cm  stark,  18  kg  schwer,  kostete 
samt  Anbringen  von  Leder  in  die  Fiihrung     1 1 ,45  Mk. 

•c)  Eine  Reckstange  von  Eschenholz, 
2,48  m  lang,  4,4  cm  stark,  mit  01  ge- 
trankt,  kostete   2,90  Mk. 

-d)  Eine  Leiter,  5,55  m  lang,  0,45  m  breit, 
zum  festen  Geriiste  im  Saal,  bestehend 
aus  2  ovalen  Holmen  von  '''ji2  cm  starken 
fichtenen  Bohlen,  2  i  Sprosseii  ausKiefern- 
holz  2,9  cm  stark,  25  cm  von  Mitte  zu 
Mitte  entfernt,  mit  01  getrankt   .     .     .     12,00  Mk. 

'c)  Eine  Kletter stange  4,38  m  lang,  4,4 
cm  im  Durchmesser,  aus  fichtenen  Bohlen 
geschnitten,  sauber  abgeschliffen,  mit  01 
getrankt  und  aufgestellt   2,05  Mk. 

f)  Ein  Stemmbalken  4,52  m  lang,  26  cm 
stark,  von  Kiefernholz,  samt  Ausbohren 
der  Markrdhre  u.  Tranken  mit  01 2  4,00  Mk, 
2  Stiick  58  cmlange,  2  cm  starke 

Bolzen  zum  Hoch-und  Tiefstellen  3,45  „       27,45  Mk. 

g)  Der  Rundlauf:  i  grosser  Haken  an 
der  Decke  14,25  kg  schwer.  Die  Rund- 
laufkurbel  29  cm  hoch,  20  cm  im  Durch- 
messer, 4,15  kg  schwer.  6  Hacken  oben 
an  den  Strangen.  6  Strange:  die  oberen 
Telle  3,79  m  lang  und  1,8  cm  stark, 
die  unteren  Telle,  in  welche  die  Sprossen 
eingelegt  sind,  3,5  m  lang,  1,5  cm  stark, 
10  kg  schwer.  36  polierte  Sprossen  aus 
Ahornholz  20  cm  lang,  2,3  cm  dick         63,45  Mk. 

h)  Ein  paar  Schaukelringe:  2  grossere 
und  4  kleinere  Haken  an  der  Decke, 
10  kg  schwer.  Das  an  den  Deckenhaken 
angebrachte,  2,04  m  von  oben  herab- 
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gehende,  eiserne  Gestell  mit  2  Haken 
an  dem  unteren  Querstabe  20  kg  schwer. 
2  Ringe  zum  Einhangen  in  die  Haken 
des  Querstabes.  2  Seile,  jedes  2,48  m 
lang,  1,5  cm  dick,  0,88  kg  schwer.  2 
Schaukelringe  von  16  cm  innerem  Durch- 
messer  aus  Schmiedeeisen,  mit  Bindfaden 
mxLwickelt  und  mit  Leder  iiberzogen.  2 
LederriemenzumHoher-undTieferstellen  37,70  Mk. 
i)  Das  Schaukelreck  bestehend  aus:  2 
oberen  Ringen;  2  Seilen;  2  Lederriemen 
und  dem  eschenen,  93  cm  langen  und 

3,5  cm  dickem  Reckholz  6,35  Mk, 

k)  Ein  Klettertau  bestehend  aus:  i  Haken 
an  der  Decke  2,25  kg  schwer;  i  eisernen 
Ring;  i  Seil  von  6,42  m  Lange,  2,3  cm 
Starke  und  2,25  kg  Schwere  ....       7,20  Mk. 
1)  Ein  Schwingseil  8,76  m  lang,  1,8  cm 

stark,  1,55  kg  schwer   2,90  Mk. 

m)  Ein  t ragbarer  B arren  mittlerer  Grosse 
von  Kiefernholz  2,19  m  lang,  bestehend 
aus:  Langschwellen  7,20  cm  stark;  Quer- 
schwellen  7,12  cm  stark;  Stander,  unten 
7,5/8,8  cm,  oben  4,4/8,8  cm  stark;  2 
Holme  von  Eschenholz  2,22  m  lang,  4,4 
cm  stark.  Ferner  8  eiserne  Winkel  zur 
Verbindung  der  Stander  mit  denSchwellen 
zus.  8,8  kg  schwer;  48  Holzschrauben; 
4  kleinere  Winkel  zur  Befestigung  der 
Holmstangen  an  den  Standern  samt  Holz- 
schrauben, Anstrich  und  Lackieren  .  .  30,85  Mk. 
n)  Ein  eingegrab en er  fester  Barren  von 
mittlerer  Grosse  2,33  m  lang,  von  Kiefern- 
holz mit  gewohnhchem  Olanstriche,  samt 

Eingraben,  Brennen  etc  18,85  M^k. 

o)  Ein  eingegrabenes  Doppelreck  mit 
drei  14,6/17,5  cm  starken  Standern  aus 
Kiefernholz  und  2  ReckstangenvonEschen- 

holz,  samt  Olanstrich  etc  41,15  Mk. 

p)  Ein  paar  Freispringel  2,33  m  hoch. 
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Die  Schwellen  7;'2  0  cm  stark,  die  Stander 
6/7  cm  stark,  samt  Locherbohren,  Anstrich 
und  Lackieren,  und  i  Schnur  mit  Leder- 
beuteln  (1,70  Mk.)  16,65  Mk. 

q)  Ein  Springpferd,  dessen  Rumpf  1,75  m 
lang,  38  cm  breit  und  38  cm  hoch  ist, 
stellbar  mittelst  Federvorrichtung  bis  zur 
Hohe  von  1,6  m,  gepolstert  und  mitLeder 
iiberzogen,  nebst  2  Pauschen  und  Er- 
satzpauschen  zur  Ausfiillung  der  Ein- 
schnitte  im  Riicken  94>30  Mk. 

r)  Ein  Springbock,  dessen  Rumpf  0,7  m  lang, 
44  cm  breit  und  38  cm  hoch  ist,  stell- 
bar mittelst  Federvorrichtung  bis  zur  Hohe 
von  1,6  m,  gepolstert  und  mit  Leder 
iiberzogen  5ijOO  Mk. 

s)  Ein  Springtisch,  dessen  Rahmen  2,ig  m 
lang,  1,1 1  m  breit  und  17,5  cm  hoch 
ist,  stellbar  mittelst  Federvorrichtung  bis 
zur  Hohe  von  2,19  m,  gepolstert  und 
mit  Segeltuch  iiberzogen  60,00  Mk. 

t)  Ein  Sturmlaufbrett  2,92  mlang,  73  cm 
breit,  29  cm  dick,  mit  Hirnleisten.  2 
Haken  mit  Lappen  und  Anschlagen      .      8,60  Mk. 

n)  Ein  Springbrett  93  cm  lang,  67  cm 
breit,   mit  Einschubleisten   und  Seiten- 
teilen  aus  2,9  cm  starkem  Fichtenholze       2,60  Mk. 
Die  Kosten  der  Turnanstalt  betrugen: 

1)  Die  Baukosten  18000  Mk. 

2)  Planierung,  Bekiesung,  Wasser- 
ableitung  und  Einzaunung  des 
Turnplatzes   i  7i5  Mk. 

3)  Turngerate  3  428  ,, 

Zus.     23  143  Mk. 

15)  Die  Tiu-nhalle  zu  Brunn"^)  (Fig.  18 — 20).  Dieselbe 
wurde  im  Jahre  1867  von  dem  Architekt en  August  Prokop 


*)  Wochenschrift  des  osterr.  Ing.-  u.  Arch.-Vereins  1878,  No.  12 
und  nach  den  Aufzeichnungen  eines  Facligenossen. 
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erbaut*),  brannte  aber  1877  bis  auf  die  Mauern  (2  von  den 
drei  Quer-  resp.  Giebelmauern  waren  mit  eingestiirzt)  voll- 
standig  nieder;  der  Bau  hatte  eine  Lange  von  38  m  bei 
einer  Breite  von  17  m;  bestand  aus  der  Halle  (32  m  lang^ 
16,54  m  breit,  14  m  hoch),  einem  kleinen  Vestibule,  in 
welchem  eine  breite  Holztreppe  zu  den  Galerien  und  zum 
Sitzungssaale  fiihrte  und  hatte  ebenerdig  noch  einen  Gar- 
deroberaum;  das  Gebaude  war  auf  das  dkonomischeste  ge- 
baut,  ein  in  euglisch  gothischen  Formen  gehaltener  Ziegel- 
und  Holzbau;  die  grosse  Halle  liberdeckte  eine  machtige^ 
flache,  spitzbogige  Tonne  in  Holzkonstruktion,  der  auch 
in„Zwicks  Jahrbuch''  1874,  S.  466  wegen  ihrer  interessanten 
und  kiihnen  Anlage  Erwahnung  geschah;  die  Tischlerarbeit,. 
die  Steinmetz-,  Anstreicher-,  Stukkaturarbeiten  etc.  waren 
vermieden  oder  auf  ein  Minimum  reduziert.  Es  kostete  der 
gesamte  Bau  (exkl.  Mobel  und  Turngerate)  16000  Fl.,  somit 
bei  648,43  Dm  bebauter  Flache,  pro  i  Dm  rund  24  FL 
und  bei  geschaffenem  Innenraum  total  bei  6521  cubm  pro 
I  cubm  2,61  Fl.  (Die  Maurerarbeit  betrug  7620  Fl.;  die 
Zimmermannsarbeit  3726  Fl.  etc.) 

Nach  dem  Brande  beschloss  der  Briinner  Turnverein 
den  Wiederaufbau  und  zugleich  eine  Vergrosserung  des 
Vereinsgebaudes.  Vom  ersten  Baue  waren  nur  die  Urn- 
fassungsmauern  stehen  geblieben  und  selbst  diese  waren 
zerrissen  und  geborsten,  sodass  ursprunglich  die  ganzliche 
Demolierung  ausgemacht  war.  —  Architekt  und  Pro- 
fessor Prokop,  an  den  man  sich  neuerdings  wegen  des 
Aufbaues  gewendet  hatte,  legte  binnen  Kiirzestem  die  Plane 

Legende  zu  Figur  18. 

I  Turnlialle. 

II  Sitzungszimmer  des  Verwaltungsrates. 

III  Versammlungszimmer  zu  Generalversammlungen. 

IV  Treppenhaus  mit  Abortsanlagen  im  Ausbau. 

V  Garderobe,  darunter  Kiiche  bei  Festkneipen  etc. 
VI  Vestibule. 
VII  Passage. 

VIII  Dienerwartezimmer        |    ,  ^. 
IX  Depot  fiir  Turnkleider  /  ^^^^^^^er  Dienerwohnung. 


*)  Karl  Scholtze's  Fassaden-Entwiirfe,  1874,  Heft  V,  S.  2  mit 
Abbildungen. 
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Figur  i8. 
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vor  und  riet  die  Mauern  dennoch  stehen  zu  lassen,  da  er 
eine  vollstandige  Entlastung  derselben  projektiert  habe.  Am 
2  2.  Oktober  1878,  gerade  also  am  Jahrestage  des  Brandes, 
wurde  die  neue  Halle  bereits  feierlichst  eingeweiht.  —  Der 
Bau  ist  nunmehr  mit  dem  Zubaue  46  m  lang  bei  gleich- 
gebliebener  Breite  und  kostete  37658,51  FL;  dazir  kami 
man  den  Wert  der  stehengebliebenen  Mauerteile  mit  ca. 
5341,49  Fl.  rechnen,  sodass  der  Bau  (inkl.  des  gesamten 
Mobilars,  aber  exkl.  der  Turneinrichtung)  auf  rund  43  000  Fl. 
zu  stehen  kam;  es  stellt  sich  somit  bei  798,91  Dm  ver- 
bauter  Flache  der  Dm  auf  rund  54  FL;  und  bei  total  ge- 
schaffenen  7566  cbm  Rauminhalt,  pro  cbm  5,68  FL;  hier- 
bei  kostete  das  neu   hergestellte  Mauerwerk  9895,04  FL; 
die  Zimmermannsarbeit  6002,14  FL  etc.;  schon  dieses  zeigt! 
im  Vergleiche  zu  friiher,  dass  der  Neubau  gegen  den  alten 
Bau  besser  ausgefiihrt  und  viel  reicher  ausgestattet  wurde.*) 
Auch  das  Aussere  des  Gebaudes  zeigt  gegen  den 
friiherenBau  nicht  unwesentliche  Anderungen;  die  bestehen- 
den  Langs-Mauern  erhielten  einen  2  m  hohen  Aufbau  und 
ausserdem  eine  grossere  Zahl  von  Giebeln;  stadtseitig  wurde 
der  zweistockige  Anbau,  der  nunmehr  die  Garderobe,  die 
Dienerwohnung  und  im  oberen  Stocke  einen  Versammlungs- 
saal  enthalt,  in  entsprechendem  Einklange  mit  dem  Hallen- 
baue  aufgefiihrt.   Betritt  man  das  Innere,  so  umfangt  den 
Besucher  ein  kleines  freundliches  Vestibul  mit  einem  Spruche 
Vater  Jahn  s,  wie  denn  iiberhaupt  im  ganzen  Gebaude  an 
den  Wanden  zahlreiche,  auf  Spruchbandern  angeschriebene 
Spruche  die  Turnerei,  die  Freiheit,  die  Mannlichkeit  und 
das  Deutschtum  etc.  lobpreisen. 

Links  vom  Vestibule  liegt  die  grosse  Garderobe,  welche 
100  verschliessbare  Hangkasten  fiir  die  Kleider  enthalt, 
wahrend  das  Turngewand  in  einem  besonderen  Nebenraume, 
des  Trocknens  halber  luftig  von  eisernen  Stangen  herab- 
hangend,  aufbewahrt  wird;  dem  Eingange  gegeniiber  liegt 
das  Treppenhaus  und  rechter  Hand  die  grosse  Turnhalle. 
Letztere  ist  32  m  lang,   15,64  m  breit  und  14  m  hoch; 


*)  Wir  entnehmen  folgende  Schilderung  des  Baues  teilweise  dem 
mahrischen  Tagesboten  und  dem  mahr.  schles.  Korrespondenten,  welche 
beide  gelegentlich  der  Schallprobe  (22.  Sept.  1878)  den  Bau  ausfahr- 
lich  beschreiben. 
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Figur  19. 
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und  hat  5  102  cbm  Inhalt;  ringsum  ziehen  sich  3  m  breite 
Galerien,  die  schon  diirch  die  Konstruktion  fiir  die  einzel- 
nen  Sitzreihen  abgestuft  sind  und  so  das  Sehen  bestens 
ermoglichen.    Die  ganze  Last  der  Dach-  und  Deckenkon- 
struktion  wird  bei  den  Strebepfeilern,  also  bei  Jochabteilungen 
durch  die  machtigen  Stile  und  Streben  der  Hauptbinder 
von  den  Mauern  ab,  gegen  starke  Eichenschwellen  liber- 
tragen,  die  \/2  m  hoch  iiber  dem  Fussboden  der  Halle  zu 
beiden  Seiten  der  Halle  angebracht  sind.  Dieselben  wurden^ 
da  sie  nach  der  ganzen  Lange  der  beiden  Hauptmauern 
laufen,   treffend   zu   Sitzreihen  benutzt.  —  Die   oben  er- 
wahnten  Hauptbalken  tragen  die  Galerien,   oberhalb  der- 
selben  den  horizontalen  Teil  der  Decke,  von  wo  die  breite 
Spitzbogentonne  anhebt;  Decke  und  Tonne  sind  in  Holz 
ausgefiihrt;  die  Rippen  der  Tonne  sind  bunt  bemalt  und 
teilweise  vergoldet,  die  Tonne  selbst  erscheint  lichtbraun  ge- 
halten  und  zeigt  jeder  Jochteil  derselben  in  der  von  schwachern 
Rippen  begrenzten  Mitte  eine  Teppichmalerei  von  weissen 
Dessin  auf  himmelblauem  Grunde.   Um  der  Dekoration  der 
Tonne  nach  unten  zu  einen  kraftigen  Abschluss  zu  geben 
und  den  Ubergang  des  Bogenprofils  zur  horizontalen  Wand- 
decke  zu  vermitteln,  ist  einesteils  die  Tonne  auf  einem 
bogenformigen  Deckenanlauf  aufgesetzt  und  schliesst  andern- 
teils  ein  breiter,  reich  in  Farbe  gehaltener  Wappenfries  die 
Wolbdekoration  mit  ihren  vielfachen   abwarts  gerichteten 
Linien  scharf  horizontal   ab.     Sechs   grosse  Luster  zu  je 
24,  Flammen  hangen,  von  Greifen  getragen,  die  als  Balken- 
kopfe  von  den  Bogenzwickeln  aus  vorspringen,  in  den  weiten 
Raum  herein,  wahrend  unter  den  Galerien  18  dreifiammige 
Wandarme  angebracht  sind,  sodass  die  Halle  durch  ig8 
Flammen  erhellt  werden  kann.    Die  Fensterbogen  zeigen 
Ziegelarchitektur  und  die  Mauerflachen  dekorative  Quader- 
zeichnung;  die  gegen  das  Vestibul  gerichtete  Stirnwand  hat 
eine  reiche  Architekturmalerei  mit  den  Wappen  Osterreichs, 
Mahrens  und  Brunns,  und  ist  weiteres  durch  eine  grosse 
Jahnbiiste  geziert,  die  sich  von  einem  roten  Teppichmuster 
kraftig  abhebt.  Alles  Holzwerk  ist  lichtbraun  gehalten,  dabei 
reich  bemalt  und  gefast.     Sieht  die  Halle,  die  durch  die 
grosse   Fensterpartie   der   Stirnseite   vorziigKch  Licht  er- 
halt,  trotz  der  bescheidenen  Mittel  fiir  Materialien  etc.,  schon 
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bei  Tage  stattlich  aus,  so  macht  sie  des  abends  bei  voller 
Beleuchtung  einen  prachtigen,  ja  geradezu  imposanten  Ein- 
druck,  der  ganz  besonders  bei  vollem  Hause  sich  geltend 
macht.  Ausser  der  Haupttreppe  fiihren  noch  direkt  von 
der  Halle  aus  2  Wendeltreppen   auf  die  Galerie  hinauf. 

Man  ist  aufs  Hochste  iiberrascht,  wenn  man  die  Menge 
grosser  und  besonders  hoher  Raume  in  diesem  Hause  vor- 
findet,  das  sich  dem  Aussern  nach  nur  als  ein  niedriger 
Bau  mit  hohem  und  steilem  Dache  prasentiert.  Fiir  die 
Aufstellung  der  von  Turnlehrer  Professor  Hofmann,  der  in 
dieser  Art  eine  Autoritat  ist,  angeg-ebenen,  mustergiltigen 
Turngerate  sind  eigene  Balkengeriiste  aufgerichtet,  die  der 
Architekt  mit  den  Konstruktionsteilen  des  Baues  so  in  Ver- 
bindung  gebracht  hat,  dass  binnen  Stunde  Turngerate 
und  Balkenwerk  entfernt  werden  konnen,  wenn  der  Saal 
fiir  Festlichkeiten  und  Balle  oder  fiir  sonstige  Versammlungen 
benutzt  werden  soil. 

DieE  rwarmung  der  Halle  geschieht  durch  Luftheizung; 
durch  zwei  je  3  Dm  grosse  Offnungen  im  Fussboden  der 
Halle  bei  der  Vestibulstirnmauer  stromt  aus  der  Mischkammer 
die  warme  Luft  ein,  wahrend  die  schlechte  Luft  durch  einen 
riesigen  Schlauch  gegen  die  Rauchesse  gefiihrt  wird;  in 
der  Mitte  der  Langswande  steigen  weitere  2  Kaltluftschlauche 
empor,  die  sich  unter  der  Decke  in  horizontal  gefiihrte 
Kanale  teilen,  die  gegen  den  Innenraum  durch  Blechwande 
abgeschlossen  sind  und  daselbst  hunderte  und  hunderte  von 
kleinen  Ausstromeschlitzen  zeigen ;  ausserdem  ist  zur  schnellern 
Abfuhr  der  durch  die  Beleuchtung  sich  entwickelnden  Gase 
auch  noch  ein  grosser  iiber  Dach  reichender  Luftabzugs- 
kanal  im  Scheitel  der  Tonne  angebracht. 

Die  H  eiz-  und  Ventilationseinrichtung  riihrt  von  Ing. 
Poduschka  in  Wien  her  und  ist  sowohl  Heizung  mit  Zir- 
kulation  als  auch  Heizung  mit  Ventilation  vorgesehen;  da 
ersteres  schon  wegen  der  schnelleren  Erwarmung  der  grossen 
Halle  notig  war. 

Die  Treppe  teilt  sich  vom  Podeste  aus  doppelarmig 
ab;  das  Treppenhaus  hat  ein  aus  drei  Jochen  bestehendes 
holzernes  Netzgewolbe,  dessen  Rippen  sehr  reich  bemalt 
und  vergoldet  sind,  wahrend  die  Kappenflachen  auf  dunkel- 
rotem  Grunde  goldene  Rosettchen  zeigen;  bei  der  Kreuzung 
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der  Rippen  sind  Wappen  iind  am  Scheitel  himmelblaue, 
ornamentierte,  reich  in  Gold  gehaltene  Schliisssteine  an- 
gebracht;  die  Beleuchtung  erhalt  die  Treppe  durch  ein 
grosses  Fenster,  dessen  Rosette  die  4  F  der  Turner  in 
Grisaille  mit  bunter  Bordure  zeigt,  wahrend  die  3  untern 
Fensterpartien  reiche  Glasmalerei  haben.  Vier  grosse  Wand- 
spiegel  geben  das  Bild  des  Treppenhauses  in  prachtigen 
perspektivischen  Weitbildern  wieder. 

Der  Ver sammlungssaal  ist  16  m  lang,  8  m  breit 
und  5,80  m  hoch  mit  hohen  Lambris  und  Tragbrettern  ver- 
kleidet;  dariiber  sind  die  Felder  durch  Rahmwerk  in  Felder 
geteilt,  die  im  untern  Teile  ein  dunkelrotes,  im  oberen  ein 
mattgraues  Teppichmuster  aufweisen.  Eine  schwere  Kasetten- 
decke,  deren  Hauptbalken  durch  machtige  Unterziige  ge- 
stiitzt  werden,  zieht  sich  an  den  Stirnseiten  bogenformig 
herab,  da  sich  der  Saal  in  den  Dachraum  hineinbaut.  Alles 
Holzwerk,  auch  das  der  Thiiren  und  Fenster  ist  schwarz 
gestrichen;  die  Fenster  und  Decken  sind  mit  imitiertem, 
reichen  Holzintarsienschmucke  versehen.  Insbesondere  ist 
es  die  Dekoration  der  Decke,  die  in  ihrer  eigenartigen 
Konstruktion  mit  den  schiefgestellten  Stiitzsaulen  und  den 
kurzen,  gedrungenen  Saulen  oben  den  Unterziigen  einen 
iiberraschenden  Eindruck  gewahrt.  Drei  Liister  zu  je  18 
Flammen  dienen  fiir  die  Abendbeleuchtung.  Das  Sitzungs- 
zimmer  hat  eine  spitzbogige  Holzdecke  und  ist  gleichfalls 
reich  ausgestattet.  Der  ungemein  zierliche,  ganzlich  ver- 
goldete  Liister  dieses  Raumes  ist,  wie  alle  Gasbeleuchtungs- 
korper,  in  seinem  dekorativen  Teile  Spenglerarbeit,  wie  denn 
iiberhaupt  seitens  des  Architekten  alle  nur  erdenklichen 
Kunstgriffe  angewendet  wurden,  um  mit  verhaltnissmassig 
geringen  Mitteln  moghchst  grossen  Eifekt  zu  erzielen,  wozu 
die  wohlverstandene  Benutzung  aller  Konstruktionsteile  wohl 
das  meiste  beigetragen  hat. 

Professor  Prokop,  der  beidemale  samtliche  Plane 
undDetails  fiir  denBau  und  die  gesamte  Dekoration 
geliefert,  sowie  auch  die  Bauleitung  gefiihrt  hatte, 
ohne  irgend  ein  Honorar  zu  beanspru chen,  wurde 
fiir  diese  grossen  Opfer  durch  die  Ernennung  zum  Ehren- 
mitgliede  des  Vereins  ausgezeichnet,  wie  dies  eine  in  der 
Halle  angebrachte  prachtige  Gedenktafel  meldet. 
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1 6.  Die  neuereit  Turnhallen  hi  Fi^mtkfurt  a.  Jkf/")  haben 
eine  Lange  von  20  bis  25  m,  eine  Tiefe  von  g  bis  10  m, 
unci  eine  Hohe  von  5,0  bis  5,6  m.  Die  Turneinrichtungen 
sind  durchgangig  so  voUstandig,  dass  das  Gerateturnen  als 
ein  Geraeinturnen  behandelt  werden  kann.  Eine  Knaben- 
turnhalle,  z.  B.  diejenige  der  Klingerschiile  (Realschule  zweiter 
Ordnung),  hat  folgende  Gerate:  4  wagerechte  Leitern,  4 
senkrechte  und  schrag  zu  stellende  Leitern,  4  Tiefsprung- 
tritte,  16  senkrecht  und  schrag  zu  stellende  Kletterstangen, 
8  Klettertaue,  4  Schragbretter  (Sturmbretter),  8  Freispring- 
pfeiler,  4  Springschniire ,  4  (Auf-)  Springbretter ,  4  Spring- 
bocke,  3  Springpferde,  4  Recke,  4  Barren,  4  Schwebestangen, 
4  Paar  Schaukelgriffe,  120  Hanteln,  50  Eisenstabe,  60 
(holzerne)  Windestabe,  2  lange  Schwingseile ,  2  Stossballe, 
2  Leitertritte,  4  Kokosmatten.  Ausserdem  sind  fiir  das 
Turnen  im  Freien  vorhanden:  4  Barren,  4  Recke,  i  trag- 
barer  Pfahlkopf  mit  12  Gerstangen,  36  Springstabe.  Samt- 
liche  Gerate  kosten  3450  Mk. 

Eine  Madchen-Turnhalle,  z.  B.  diejenige  der  Elisabethen- 
schule  (hohere  Tochterschule),  hat  die  eben  genannten  Ge- 
rate, mit  Ausnahme  der  Taue,  der  Bocke,  der  Pferde,  der 
Recke,  der  Eisenstabe,  der  Stossballe  und  der  Gerate  im 
Freien.  Dafiir  besitzt  sie  aber:  4  Wippen,  4  kleine  Spring- 
kasten,  30  kleine  Balle^  4  Ballkdrbe,  2  Rundlaufe,  120  Paar 
Kastagnetten,  30  kleine  Wurfreifen,  60  Reifenstabe,  boSpring- 
seile,  4  Schaukelbretter.  Diese  Einrichtung  kostet  268o  Mk. 

Turnhallen,  welche  von  den  Knaben  und  den  Madchen 
benutzt  werden,  wie  z.  B.  die  Turnhalle  der  Souchayschule 
(Mittelschule)  haben  die  vollstandige  Einrichtung  fiir  Knaben 
und  ausserdem  diejenigen  Gerate,  welche  ausschliesslich 
dem  Madchenturnen  dienen.  Eine  solche  Einrichtung  kostet 
4380  Mk. 

Eine  besondere  Aufmerksamkeit  ist  bei  dem  Bau  der 
neuen  Turnhallen  dem  Fussboden  gewidmet,  da  von  diesem 
sehr  viel  auf  die  Reinhaltung  der  Halle  abhangt.  Tannen- 
dielen  zersplittern  bald  an  der  Oberflache.  Unter  den  zum 
Teil  losgelosten  Splittern  sammelt  sich  der  Staub  der  nicht 
zu  entfernen  ist,  selbst  nicht  durch  das  sorgfaltigste  Aus- 
fegen  und  Aufwischen.    So  lange  der  Boden  feucht  ist, 

*)  Deutsche  Tiirnzeitung,  1 879,  No.  22. 
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ist  auch  der  Staub  nass  und  liegt  infolge  dessen  fest;  sobald 
aber  Boden  und  Staub  trocken  sind,  wirbelt  der  letztere 
bei  jedem  Tritte  auf,  wenn  auch  erst  kurz  vorher  der  Fuss- 
boden  gereinigt  worden  ist.    Urn  diesem  Missstande  ab- 
zuhelfen,  ist  Eichenholz  zur  Dielung  gewahlt.  Anfangs  wurden 
auf  den  fast  bis  zur  Oberflache  der  Balken  mit  trockenem 
Sande  aufgefiillten  Boden  Bretter  von  etwa  1,12  m  Lange 
und  0,14  m  Breite  stumpf  aneinander  gestossen,  und  von 
oben  genagelt.   Spater  wurden  noch  kleinere  Bretter  nicht 
unmittelbar  auf  den  aufgefiillten  Sand,  sondern  auf  einen 
sogenannten  Blindboden  gelegt,  und  zwar  entweder  parallel 
mit  den  kurzen  Wanden  der  Halle,   oder  schraglaufend. 
Die  Brettchen  sind  in  mittlerer  Grosse  60  cm  lang,  1 2  cm 
breit  und  3,5  cm  stark,  auf  alien  Seiten  mit  Nut  und  Feder 
und  scharf  aneinander  gestossen.  Genagelt  sind  die  Brettchen 
von  der  Seite.  —  In  der  Turnhalle  der  Klingerschule  ist 
nachfolgender  Versuch  gemacht:  Der  Eussboden  wurde  aus- 
gemauert,  auf  die  ebene  Flache  heissen  Asphalt  gegossen 
und  in  diesen  die  Bretter  eingedriickt. 

17.  Die  Turnhalle  m  Leipzig"").  Die  eigentliche  Halle 
hat  eine  quadratische  Form  von  ca.  30  m  im  Geviert,  welche 
ringsum  und  zwar  mit  6,2  bis  6,5  m  breiten  Galerien  versehen 
ist,  welche  durchweg  zu  Turnubungen  benutzt  werden.  Im 
Ubrigen  erweitert  sich  die  Anlage  nicht  unbedeutend  durch 
die  zumeist  sehr  zweckmassig  und  in  geraumiger  Weise 
angeordneten  Lokalitaten,  welche  bereits  ein  erweitertes 
Vereinsturnen  bekunden. 

Ausser  einer  sehr  geraumigen  mit  Waschvorrichtungen 
versehenen  Garderobe  (s.  Figur  21),  einem  Zimmer  fiir  den 
Vorturner,  dem  Anmelde-  resp.  Geschaftszimmer,  den  notigen 
Abtritts-  und  Treppenanlagen,  befinden  sich  in  dem  oberen 
Geschosse  des  an  der  Strasse  belegenen  Gebaudes  Fecht- 
sale,  die  Wohnung  fiir  einen  Hauswart  und  ein  schoner 
Saal  fiir  den  Turnrat.  Der  Gesamtbau  umfasst  einen  Flachen- 
raum  von  29,5  m  Breite  und  ca.  52,7  mLange  und  ist  solide 
ausgefiihrt. 

18.  Die  Turiianlagen  der  Gemeindeschulen  in  Berlifi'''"). 

*)  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  (Erbkam),   1864,  S.   326.  —  Haar- 
mann's  Zeitschrift  fiir  Bauhandwerker,  1864,  S.  125. 

**)  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  (Erbkam),  1869,  S.  489. 
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Die  Gemeindeschulen  Berlins  bestehen  in  einer  Knaben-  und 
einer  Madchenabteilung,  welche  beide  unter  einem  Haupt^ 
lehrer  stehen,  und  neben  dem  Schulhaus  2  Spielhofe  und 


Figur  21. 
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einen  Turnplatz  besitzen.  Der  Turnplatz  ist  namentlich 
fiir  die  Knaben  bestimmt  unci  kann  deshalb  mit  dem  Spiel- 
hof  dieser  Abteilung  in  unmittelbarer  Verbindung  bleiben. 
Seine  Grosse  soli  -mindestens  der  Grosse  beider  Spielhofe 
zusammengenommen  gleich,  wennmoglich  aber  noch  be- 
deutender  sein. 

Die  Anordnung  im  allgemeinen  geht  dahin,  (s.  Figuren 
2  2,  23,  24,  25,  26,  27  und  28),  dass  zunachst  die  Um- 
fassungsmauern  durch  Gestrauch  und  Baumchen  verdeckt, 
ausserdem  aber  eine  Bepflanzung  von  Eichen  und  Ahorn 
angeordnet  wird,  zwischen  welchem  die  Turngerate  ihren 
Ort  finden,  wahrend  ein  Teil  des  Platzes  fiir  Turnspiele 
volstandig  frei  gehalten  werden  muss.  Die  mit  Baumen 
und  Strauchern  geschmiickten  grossen  Platze  bieten  vor- 
zugsweise  einen  liberaus  freundlichen  Anblick  dar,  nament- 
lich wenn  dieselben  von  der  Jugend  belebt  werden,  die, 
wenngleich  zumeist  den  armeren  Klassen  angehorig,  hier 
in  froher  Lust  sich  tummelt  und  scheinbar  ungebunden 
unter  Leitung  sachkundiger  Manner  gestarkt,  gekraftigt 
und  geschickt  gemacht  wird  zu  der  Arbeit  und  zu  den 
Miihen,  welche  das  Leben  dereinst  von  den  Jiinglingen  und 
Mannern  fordert. 

Da  fiir  den  Turnunterricht  ausserdem  besondere  grosse 
Turnhallen  und  Turnplatze  erbaut  und  eingerichtet  worden 
sind,  in  und  auf  welchen  etwa  600  Turner  zugleich  be- 
schaftigt  werden,  diese  Hallen  auch  mit  Geraten  aller  Art 
aufs  Vollkommenste  ausgeriistet  sind,  so  sind  die  bei  den 
Gemeindeschulen  befindlichen  Turnplatze  nur  mit  den  ein- 
facheren  Geraten  versehen  worden.  Dahin  gehoren  die 
Schwebebaume^  Barren,  Recke,  das  Geriist  mit  den  hori- 
zontalen,  vertikalen  und  schragen  Leitern  und  die  Vor- 
richtungen  zum  Bocksprung,  zum  Hoch-  und  zum  Frei- 
sprung.  Samtliche  Gerate  sind  mit  heissem  01  unter  Zu- 
satz  von  wenig  Farbe  getrankt;  alle  diejenigen  Teile  aber, 
welche  nur  zur  Unterstiitzung  und  als  Geriiste  dienen,  sind 
mit  Olfarbe  gestrichen  worden.  Die  Stangen,  Baume  und 
Leitern  mit  Olfarbe  zu  streichen  ist  nicht  ratsam,  weil  Splitter, 
Risse  etc.  durch  dieselbe  verdeckt  und  dann  um  so  ge- 
fahrlicher  werden. 

Einige  Gemeindeschulen,  wie  die  in  der  Wartenburg- 

Osthoff,  Turnhallen.  5 
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Figur  22.    Gemeindeschule  in  der  Pankstrasse. 
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Figur  23.    Gemeindeschule  in  de7'  Wartenhurgsh-asse. 


strasse  (Figur  23)  und  die  in  der  Naunyn-Strasse  (Fig.  24) 
und  andere  haben  besondere  kleine  Turnhallen  erhalten. 
Der  Turnplatz  ist  mit  Kies  und  Lehm  befestigt.  Um 

5* 
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Figur  24.    Gemeindeschule  in  der  Naunyn-Strasse. 


Figur  25.    Gemeindeschule  in  der  Kasianienallee. 
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Figur  26.    Gemeindeschule  in  der  Ackersirasse. 
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denselben  besprengen  zu  konnen,  sind  die  Brunnen  mit 
einer  solchen  Vorrichtung  versehen,  dass  sie  leicht  als  Spritze 
gebraucht  werden  konnen.  Es  dienen  vornehmlich  dazu 
ein  Windkessel,  ein  Verschlusshahn  fiir  den  gewohnlich  im 
Gebrauch  befindlichen  Ausguss  und  ein  oder  mehrere  Schlauche 
mit  Verschraubung  und  Schlauchrohr  nebst  Sprengschippe. 
Die  Turnhalle  der  Gemeindeschule  in  der  Naunyn-Strasse 


Figur  27,    Gemeindeschtile  in  der  Frankfurter  sir  asse. 


(Fig.  24)  ist  so  gelegen,  dass  dieselbe  sowohl  von  der 
Knabenschule  A,  wie  von  der  Madchenschule  her  benutzt 
werden  kann,  und  es  ist  daher  nach  jeder  Seite  bin  ein 
Eingang  vorhanden.  Die  Halle  ist  massiv  im  Rohbau  er- 
baut,  mit  flachem  Dache  versehen,  vorlaufig  ohne  Dielung 
und  ohne  Zwischendecke  belassen,  und  wird  im  Winter 
durch  2  grosse  eiserne  Ofen  erwarmt,  deren  Zahl  jedoch 
auf  3  und  4  vergrossert  werden  kann.  Hier  sowohl,  wie 
auch  auf  dem  schonen  mit  Baumen  besetzten  Turnplatze 
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sind  die  erforderlichen  Gerate  vorhanden,  derartig,  dass  in 
der  Halle  gleichzeitig  etwa  60  .Knaben  turnen  konnen. 

Die  Schulanstalt  A  in  der  Wartenburgstrasse  (Fig.  23) 
ist  fiir  beide  Geschlechter  bestimmt.    Das  Schulhaus  ist 


Figur  28.    Gemeindeschule  in  dei"  Langesirasse 


gegen  die  Strasse  bedeutend,  und  zwar  so  weit  zuriick- 
gestellt,  dass  vor  demselben  der  Spielhof  fiir  die  Madchen 
hat  angeordnet  werden  konnen,  wahrend  der  Knabenhof 
hinter  dem  Schulhause  liegt.  Knaben  und  Madchen  pas- 
sieren  Angesichts  des  Schulhauses  und  der  darin  befind- 
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lichen  Hauptlehrer-Wohnung  den  vorderen  mit  Baumen  be- 
pfianzten,  auch  mit  Brunnen  versehenen  Hof,  die  Madchen 
wenden  sich  links  dem  dort  befindlichen  besonderen  Ein- 
gange  zu,  wahrend  die  Knaben  rechts  in  die  Durchfahrt 
und  von  dort  entweder  in  den  Hof  oder  in  die  Turnhalle 
gelangen,  oder  aber  die  Treppe  nach  den  Klassen  bin  er- 
steigen.  —  Es  steht  hier  namlich  die  Turnhalle  in  im- 
mittelbarer  Verbindung  mit  der  Schule;  ein  besonderes  Vor- 
zimmer  ist  bestimmt,  kleinere  Gerate,  als  auch  zeitweise 
die  Bekleidungsstiicke  der  Schiiler  und  dergl.  aufzubewahren. 

IX.  Kurze  Angaben  liber  einige  Turn- 
anstalten,  besonders  deren  Kosten"^). 

1.  Die  Turnhalle  des franzosischen  Gymfiasiwns  in  Berlin 
ist  1877  und  1878  erbaut,  fiir  100  Schiiler  eingerichtet, 
im  Keller  mit  Luftheizungsanlage  versehen,  mit  Wellenzink 
gedeckt,  massiv  und  in  Ziegelrohbau  ausgefiihrt  und  ein- 
schliesslich  AnschafFung  der  Gerate  und  Einrichtung  des 
Sommerturnplatzes  zu  64000  Mk.,  p.  Dm  zu  183,00  Mk. 
veranschlagt. 

2.  Die  Turnhalle  fiir  das  Joachimsthai' sche  Gymnasium 
in  Berlin  ist  1876  erbaut^  besitzt  einen  Saal  von  25X14  m 
Grosse,  ein  Ankleidezimmer,  einen  Gerateraum^  ein  Lehrer- 
zimmer  und  Raume  fiir  eine  kleine  Gartner-Wohnung.  Die 
Anschlagsumme  betrug  76000  Mk.,  p.  Dm    116,04  ^^k. 

3.  Die  Turnhalle  fUr  das  Gymnasiuin  in  Dillenhurg 
(Reg.  Bez.  Wiesbaden)  ist  1877  erbaut,  enthalt  2  Geschosse 
von  je  6  m  Hohe,  in  welchen  unten  der  Turnsaal  von 
15,96  m  Lange,  9,5  m  Breite,  daneben  ein  Treppenraum 
und  ein  Lehrzimmer;  im  oberen  Geschosse  die  Aula  und 
ebenfalls  ein  Treppenraum  und  ein  Lehrzimmer  sich  be- 
finden.  Es  ist  ein  Ziegelrohbau  mit  Sandsteingesimsen, 
der  zu  53000  Mk.,  p.  Dm  zu  166  Mk.  veranschlagt  ist. 

*)  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  (Erbkam)  1878,  S.  483.  —  1879, 
S.  431.  —  T880,  S.  464.  —  1881,  S.  472.  —  Blankenstein,  Uber 
bautechnische  Statistik,  Separat- Abdruk  aus  dem  Wochenblatt  fiir 
Architekten  und  Ingenieure  1879  und  1880. 
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4-  Die  Turnhalle  des  Friedrich- Wilhelms- Gymnasiu??i 
in  Koln  ist  1877  erbaut,  15,43  m  lang,  10  m  breit  unci 
5,8  m  hoch.  Daneben  ist  ein  Anbau  disponiert,  in  welchem 
in  2  Geschossen  die  Kastellans-Wohnung  angeordnet  ist. 
Die  Anschlagsumme  belief  sich  auf  34  000  Mk.,  p.  Dm  auf 
137  Mk. 

5.  Die  Turnhalle  fiir  das  Seminar  zu  Berent  (R.  B, 
Danzig)  ist  1877  erbaut^  und  besitzt  einen  Turnsaal  von 
17,02  m  Lange  und  10,52  m  Breite,  welchem  ein  Vorbau 
mit  2  kleinen  Musikzimmern  angefugt  worden.  Die  An- 
schlagsumme belauft  sich  auf  14300  Mk.,  also  p.  Dm  auf 
73,00  Mk. 

6.  Die  Turnhalle  fiir  das  Gymnasium  zu  Lyck  (R.  B. 
Gumbinnen)  ist  1878  erbaut  und  ergab  eine  Anschlagsumme 
von  24600  Mk.,  p.  Dm  123,00  Mk. 

7.  Die  Turnhalle  zu  Elsteriverda  (R.  B.  Merseburg) 
ist  1878  erbaut.  Die  Anschlagsumme  betrug  12  goo  Mk.^ 
p.  Dm  68  Mk. 

8.  Die  Turnhalle  fiir  das  Gymnasium  in  Schleusingen 
(R.  B.  Erfurt)  ist  1878  erbaut  und  weist  eine  Anschlag- 
summe von  27  750  Mk.,  p.  Dm  103,00  Mk.  auf. 

g.  Die  Turnhalle  fiir  die  ho  here  Biirgerschule  zu  Nien- 
burg  a.  Weser  ist  1878  ausgefuhrt  und  ergab  eine  Anschlag- 
summe von  13200  Mk.,  p.  Dm  7o,3g  Mk. 

10.  Die  Turnhalle  fiir  das  Gymnasium  zu  Hohenstein 
(R.  B.  Konigsberg)  ist  1878  und  i87g  erbaut,  und  wies 
eine  Anschlagsumme  von  iggoo  Mk.,  p.  Dm  von  67,20 
Mk.  auf. 

1 1 .  Die  Turnhalle  fiir  das  Gymnasiiun  zu  Bro?nberg 
ist  1878  und  i87g  ausgefuhrt  und  kostete  nach  dem  An- 
schlage  27000  Mk.,  p.  Dm  65,00  Mk.,  sowie  2700  Mk. 
fiir  Gerate. 

12.  Die  Turnhalle  fiir  das  Kaiser-Wilhelm- Gymnasium 
zu  Hannover  ist  1878  und  i87g  erbaut  und  ergab  eine 
Anschlagsumme  von  28000  Mk.,  p.  Dm  von  go,oo  Mk» 

13.  Die  Turnhalle  fiir  das  Gymnasium  zu  Meppen, 
1878  und  i87g  erbaut,  kostete  nach  dem  Anschlage  16000 
Mk.,  p.  Dm  86,00  Mk. 

14.  Die    Turnhalle  fiir   das    Gymnasiu?n    zu  Lingen, 


1878  und  i87gerbaut,  wies  eine  Anschlagsumme  von  20300 
Mk.,  p.  Dm  von  109,00  Mk.  auf. 

15.  Dze  Turnhalle  fiir  das  Gymnasium  zu  Paderborn, 
1878  und  1879  erbaut,  kostete  nach  dem  Anschlage  20  500 
ML,  p.  Dm  100  Mk. 

16.  Die  Turnhalle  fiir  das  Seminar  zu  Homburg  (R.  B. 
Kassel),  1878  und  1879  erbaut,  kostete  nach  dem  Anschlage 
17000  Mk.,  p.  Dm  88  Mk. 

17.  Die  Turnhalle  fiir  beide  Gymnasien  in  Wiesbaden, 
1878  und  1879  erbaut,  ergab  eine  Anschlagsumme  von 
44000  Mk.,  p.  Dm  116,62  Mk. 

18.  Die  Turnhalle  fUr  das  Gymnasium  zu  Weilburg 
(R.  B.  Wiesbaden),  1878  und  1879  erbaut,  ergab  eine  An- 
schlagsumme von  1 1  600  Mk.,  p.  Dm  58,00  Mk. 

19.  Die  Turnhalle  fiir  das  Gymnasiufu  zu  Ratibor 
(R.  B.  Oppeln),  1879  und  1880  erbaut,  ergab  eine  An- 
schlagsumme von  19000  Mk.,  p.  Dm  145  Mk. 

20.  Die  Turnhalle  fiir  das  Gymnasium  zu  Inoivrazlaw 
(R.  B.  Bromberg),  1879  und  1880  erbaut,  ergab  eine  An- 
schlagsumme von  19800  Mk.,  p.  Dm  von  73  Mk. 

2 1 .  Die  Turnhalle  fUr  das  Gy?Jinasium  zu  Charlotten- 
burg  (R.  B.  Potsdam),  1879  und  1880  erbaut,  ergab  eine 
Anschlagsumme  von  23000  Mk.,  p.  Dm  von  83  Mk. 

22.  Die  Turnhalle  fiir  das  Gymnasium  zu  Gliickstadt 
(R.  B.  Schleswig),  1879  und  1880  erbaut,  ergab  eine  An- 
schlagsumme von  28200  Mk.,  p  Dm  96  Mk. 

23.  Die  Turnhalle  fiir  das  Seminar  zu  Konigsberg  N.  M. 
(R.  B.  Frankfurt  a.  O.),  1878  und  1879,  ergab  eine  An- 
schlagsumme von  12300  Mk.,  p.  Dm  von  62  Mk. 

24.  Die  Turnhalle  fiir  die  Taubstummenansalt  zu  Berlin, 
1878  und  1879  erbaut,  ergab  eine  Anschlagsumme  von 
28000  Mk.,  p.  Dm  von  iii  Mk. 

25.  Die  Turnhalle  des  Gymnasiums  in  Konigsberg  ist 
1880  im  Rohbau,  mit  Holzzementdach,  innen  sichtbarer 
Dachkonstruktion  und  hoher  Seitenbeleuchtung  fiir  27600 
Mk.,  p.  Dm  fiir  118,00  Mk.  ausgefiihrt. 

26.  Die  Turnhalle  zu  Elbing  ist  1880  und  1 881  in 
Ziegelrohbau  mit  Schieferbedachung  und  einseitiger  Be- 
leuchtung  erbaut.  Sie  hat  eine  hchte  Grosse  von  22,0  m 
Lange,  11,0  m  Breite  und  5,7  m  Hohe.  An  Nebenraumen 
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ist  ein  Windfang,  ein  Gerateraum  und  ein  Lehrerzimmer 
vorhanden.  Die  Anschlagsumme  betrug  21700  Mk.  bei 
310  □m  bebauter  Grundflache,  also  p.  Dm  70  Mk. 

27.  Die  Turnhalle  zu  Krotoschin  ist  1880  und  1 88 1 
in  Ziegelrohbau  mit  Schieferbedachung  und  einseitiger  Be- 
leuchtung  erbaut.  Die  angewendete  Ventilationsart  besteht 
darin,  dass  fur  den  Sommer  mit  den  an  der  gegeniiber 
liegendenLangfrontangeordnetenFenstern  korrespondierend 
behufsnatiirlichenLuftwechselsverschliessbare  Jalousieklappen 
unter  der  Decke  angelegt  sind,  wogegen  fiir  den  Winter 
mit  der  durch  Strahlenofen  erfolgenden  Beheizung  der  Turn- 
halle eine  Entliiftung  derselben  in  der  Weise  erzielt  wird, 
dass  um  das  eiserne  Rauchrohr  sich  ein  60  cm  im  Quadrat 
weiter,  gemauerter  Schlot  erhebt,  welcher  die  schlechte  Luft 
20  cm  iiber  dem  Fussboden  absaugt.  Dies  bewirkt  neben 
der  Warme  des  Rauchrohrs  ein  auf  den  Schlot  aufgesetzter 
Deflektor.  Mit  der  Luftabsaugung  steht  auch  der  Hohl- 
raum  unter  dem  Fussboden  der  Halle  in  Verbindung.  Die 
Halle  ist  im  Lichten  15,7  m  lang,  9,5  m  breit  und  5,7  m 
hoch.  Vor  dem  Eingange  der  Halle  ist  ein  Windfang  vor- 
handen. Der  Anschlag  ergab  16  120  Mk.  bei  215  Dm  be- 
bauter Flache,  also  80  Mk.  p.  Dm. 

28.  Die  Turnhalle  zu  Rogasen  ist  1880  und  1881  in 
Ziegelrohbau  mit  Schieferbedachung  und  einseitiger  Be- 
leuchtung  erbaut.  Die  Ventilationseinrichtung  ist  dieselbe 
wie  bei  der  Turnhalle  zu  Krotoschin  (s.  27).  Die  lichten 
Abmessungen  der  Halle  betragen  20  m  an  Lange,  11  m 
an  Breite  und  5,7  m  an  Hohe.  Es  ist  noch  ein  Windfang, 
ein  Gerateraum  und  ein  Lehrerzimmer  vorhanden.  Die  An- 
schlagsumme belief  sich  auf  17  170  Mk.  bei  27.2  Dm  be- 
bauter Flache,  d.  i.  63  Mk.  p.  Dm.  Fiir  die  Gerate  war 
die  Summe  von  2  830  Mk.  ausgeworfen. 

29.  Die  Turnhalle  zu  Ha?n?7i  ist  1880  und  1881  in 
Ziegelrohbau  mit  Schieferbedachung  und  einseitiger  Be- 
leuchtung  erbaut  worden.  Die  lichte  Lange  der  Halle  be- 
tragt  20  m,  die  desgl.  Breite  10  m,  und  die  Hohe  5,3  m. 
Ein  Windfang,  ein  Gerateraum  und  ein  Lehrerzimmer  sind 
als  Nebenraume  vorhanden.  Die  Kosten  beliefen  sich  nach 
dem  Anschlage  auf  20400  Mk.  bei  312  Dm  bebauter  Flache, 
d.  i.  65  Mk.  p.  Dm. 
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,o  Die  Turnhalle  zu  Wesel  ist  i88o  mid  1881  m 
Ziegelrohbau  mit  Schieferbedachung  und  einseitiger  Be- 
leuchmng  erbaut.    Ein  Windfang,  ein  Gerateraum  und  em 

letztere  20  m  lichte  Lange,  10  m  hchte  Breite  '^nd  5,8  m 
Hohe  hat.  Die  Anschlagsumme  betrug  22  500  Mk.  bei 
.80  Dm  bebauter  Flache,  d.  i.  80  Mk.  p.  Dm 

,  I  Die  Turnhalle  des  Askanischen  Gymnasiums  in  Berlin, 
X874  .nd  1875  erbaut,  kostete  §5  030  Mk.  bei  643  Dm 
bebauter  Grundflache,  d.  s.  132,20  Mk.  p.  Dm  Der 
kubische  Inhalt  des  Gebaudes  betrug  6  044  ^^.^^ 
14,07  Mk.  p.  kbm.  kommen.  Die  Turngerate  kosteten 
7  ,  02  Mk.  Die  Anlagekosten  fur  die  Luftheizung  und  Ven- 
llLn  betrugen  68  Mk.  p.  100  kbm  gelieizten  Raum.  D^ 
Gebaude  ist  ein  Backsteinrohbau  mit  P^ppdlach,  teihveise 
unterkellert;  Nebenraume    zweigeschossig  (Galene),  sonst 

eina-pschossiar  mit  Luftheizung.  .    r>  ;• 

^  ,2   Die  Turnhalle  des  Humholdt-Gymnasiums  in  Berlin 

1874-  1876  erbaut,  ist  ein  einfacher  Backsteinrohbau  niit 
Pappdach  und  Ofenheizung.  Die  Baukosten  betrugen  49  6  o 
Mk  bei  480,45  Om  bebauter  Grundflache,  d.  s.  103,20 
Sk  p  Dm  Da  der  kubische  Inhalt  des  Gebaudes  4942 
Sn  betrigt',  so  kommen  auf  den  kbm  10,05  Mk.  Die  Turn- 
gerate erforderten  6  760  Mk.  Kosten.  _ 

Die  Turnhalle  des  Leibniz- Gymnasiums  in  Berlin, 

1875-  1876   erbaut,  ist  ein  Backsteinrohbau  mit  Form- 
telnen  und  mit  Pappdach,  unterkellert,  ^ie  Nebenraume 

zweigeschossig  (Galerie),  sonst  eingeschossig  mit  Luftheizung. 
dL  Baukosten  betrugen  75  894  Mk.  bei  639  Dm  bebauter 

Flache,  d.  i.  119  Mk.  p.  Dm.  ^^^-^^^-S'lA 
Gebaudes  ^  qS5  kbm  betragt,  so  kommt  auf  den  kbm  12,75 
Mk    Die  Inlfgekosten  fiir°  die  Luftheizung  betragen  53,50 
Mk.  p  too  kbm  geheizten  Raum.  Die  Turngerate  kosteten 

^■^'^f^izV  Turnhalle  des  Konigstadtischen  Gymnasiums 
^.nd  Realschule  in  Berlin  i.X  '875-1877  erbaut  kostete 
6q  079  Mk.  bei  644  Dm  bebauter  Flache,  d.  1.  108,66 

Dm.  Da  das  Ge'baude  6  700  kbm  Inhalt  hat,  so  ergj^bt 
sich  p.  kbm  10,45  Mk.  Die  T-ngerate  kosteten  7  i79  Mk 
35.  Die  Turnhalle  der  Gemeindeschule  in  der  DieJJen 
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bachstrasse  m  Be7din  ist  1875  und  1876  als  einfacher  Ziegel- 
rohbau  mit  Pappdach  erbaut.  Die  Heizung  erfolgt  durch 
eiserne  Ofen.  Die  Halle  kostete  21  803  Mk.  bei  278  □m 
bebauter  Flache,  d.  i.  78,43  Mk.  p.  Dm.  Bei  i  667  kbm 
Inhalt  ergiebt  sich  13,08  Mk.  p.  kbm.  Die  Turngerate 
kosteten  2014  Mk. 

36.  Die  Turnhalle  der  Gemeindeschule  in  der  Schulstrasse 
in  Berlin  ist  1875  und  1876  als  einfacher  Ziegelrohbau 
mit  Pappdach  erbaut,  kostete  17219  Mk.  und  fiir  die  Ge- 
rate  noch  i  955  Mk. 

37.  Die  Twnhalle  der  Gemeindeschule  in  der  Turm- 
strasse  in  Berlin  ist  1875  und  1876  als  einfacher  Ziegel- 
rohbau mit  Pappdach  erbaut,  und  kostete  i7  969  Mk.  bei 
229  Dm  bebauter  Flache,  d.  i.  78,47  Mk.  p.  Dm.  Da 
der  kubische  Inhalt  des  Gebaudes  i  851  kbm  betragt,  so 
kommen  9^78  Mk.  auf  jeden  kbm.  Die  Turngerate  kosteten 
I  479  Mk. 

38.  Die  Turnhalle  der  Gemeindeschule  in  der  Kraut- 
sirasse  in  Berlin  ist  1875  und  1876  als  einfacher  Ziegel- 
rohbau mit  Pappdach  erbaut  und  kostete  15  919  Mk.  bei 
227  Dm  bebauter  Flache,  d.  i.  70,13  Mk.  p.  Dm.  Da  der 
kubische  Inhalt  des  Gebaudes  i  454  kbm  betragt,  so  kommt 
auf  den  kbm  10,95  Mk.  Die  Turngerate  kosteten  i  722  Mk. 

39.  Die  Turnhalle  der  Gemeindeschule  in  der  Wiesen- 
sirasse  in  Berlin  ist  1875  und  1876  als  einfacher  Ziegel- 
rohbau erbaut  und  kostete  17985  Mk.  bei  227  Dm  be- 
bauter Flache,  also  p.  Dm  79,23  Mk.,  und  bei  i  347  kbm 
Gebaudeinhalt  p.  kbm  13,35  Mk.  Die  Turngerate  kosteten 
I  851  Mk. 

40.  Die  Turnhalle  der  Gemeindeschule  in  der  Schwedter- 
strasse  in  Berlin  ist  1876  und  1877  erbaut  und  kostete 
14229  Mk.  bei  224,94  Dm  bebauter  Flache,  also  63,24 
Mk.  p.  Dm,  und  bei  1664,56  kbm  Gebaudeinhalt  8,55  Mk. 
p.  kbm.    Die  Turngerate  kosteten  i  763  Mk. 

4 1 .  Die  Turnhalle  der  Gemeindeschule  in  der  Freien- 
walder strasse  in  Berlin  ist  1876  und  1877  erbaut  und 
kostete  14  617  Mk.  plus  1898  Mk.  fiir  Turngerate.  zus. 
16  515  Mk.,  bei  230,72  Dm  bebauter  Flache  kommt  63,35 
Mk.  p.  Dm,  und  bei  1552,95  kbm  Gebaudeinhalt  9,41  Mk. 
p.  kbm. 
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